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PART III 
Stores Purchase 


Agriculture Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ എ . ഇ . (3 ) 1425/ 2015 . 

2015 ഡിസംബർ 22. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി തിരു വ ന ന്ത പുരം ക്യഷി 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെപ്പറയുന്ന 
സോളാർ വൈദ്യുത സിസ്റ്റം സപ്ലെചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 
അംഗീകൃത വിത ര ണ ക്കാർ നിർമ്മാ താ ക്ക ളിൽ നിന്നും 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . കവറിന്റെ പുറത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ 
പേര് എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ 27 - 1 - 2016 
വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ ഈ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും, 
അന്നേ ദിവസം 3. 30 - ന് വിതരണക്കാർ നിർമ്മാതാക്കളുടെയോ 
അവർ രേഖാമൂലം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഏജന്റുമാരുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധി ദിവസമായി വന്നാൽ 
അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം മുകളിൽ പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥയിലും 
സമയത്തുംദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - Supplying and Installing 2 Nos. 
of Solar Roof Top System at RATTC Kazhakuttam along 
with Supplying and Installing Electrical points and smart 
energy meters . 

നിരതദ്രവ്യം - ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 400 + വാറ്റ്. 
- സ്ഥാപിക്കേണ്ട കാലാവധി - 2 മാസം 

ദർഘാസ് പ്രമാണം തിരുവനന്തപുരം ആനയറയിലുള്ള 
കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും അന്നേ ദിവസം 1 മണി വരെ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും, നിശ്ചിത തുക 
വിൽപ്പന നികുതി അടക്കം ഈ ഓഫീസിൽ അടച്ച് 
രസീത് വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 
യാതൊരു കാര ണ വശാലും മടക്കി കൊടു ക്കു ന്ന തില്ല . 
ദർഘാസ് പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (കൃഷി) 
തിരുവനന്തപുരം എന്ന പേരിൽ അടച്ച നിശ്ചിത തുകയുടെ 
ബാങ്ക് ഡാഫ്റ്റ് നിരതദ്രവ്യമായി ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 200 മുദ്രപത്രത്തിൽ 
പ്രിലിമിനറിഎഗ്രിമെന്റ് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
കൃഷി വകുപ്പിലെ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ആനയറ പി . ഒ ., 
തിരുവനന്തപുരം. 
ഫോൺ- 0471 2743820 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് 
- എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ (കൃഷി). 
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Ayurveda Medical Education Department 


[ No. 62/2015 - 16] 


ദർഘാസ് പരസ്യം 

No. S1-10373/ 2015/AVC. 23rd December 2015. 
- [ നമ്പർ 62 / 2015- 16) 

Sealed competitive tenders are invited for the " Supply 

and setting up of Museum to R & B Department of 
നമ്പർ എസ്1 /10373 /2015 / AVC. 

2015 ഡിസംബർ 23. Government Ayurveda College, Thiruvananthapuram ” for 
തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ആയൂർവേദ കോളേജ് 

the year 2015 - 16 as per detailed below : 
ആർ & ബി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ മ്യൂസിയം 

Estimate Amount - ` 2,00 ,000. 
ചുവടെപ്പറയും പ്രകാരം സെറ്റു ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരിൽ 

E . M. D – 2 ,000. 
നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

Tenders should be superscribed " Supply and setting 
അടങ്കൽ തുക - 2,00,000. 

up of Museum to R & B Department of Government 
നിരതദ്രവ്യം - 2, 000 . 

Ayurveda College, Thiruvananthapuram .” addressed to the 

Principal, Government Ayurveda College , 
ഓരോ ദർ ഘാ സു കളും ആയൂർ വേദ കോളേജ് 

Thiruvananthapuram . The last date of the receipt of 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ മേൽവിലാസത്തിൽ പ്രത്യേകം കവറിലാക്കി 

tenders will be at 3 p. m . on 23 -1-2016 . The late tenders 
സീൽ ചെയ്ത് കവറിന് പുറത്ത് “ തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് 

will not be accepted . The tenders will be opened at 3 .30 
ആയൂർവ്വേദ കോളേജ് ആർ & ബി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്കാവശ്യമായ 

p . m . on 23- 1 -2016 in the presence of such of the tenderers 
മ്യൂസിയം സെറ്റു ചെയ്തു സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ ” 

or their authorized representatives who may be present at 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി 23- 1-2016 ഉച്ചയ്ക്ക് ക്ക് 3 മണിവരെ 

that time. 
സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 23 - 1- 2016 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3. 30 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകൾ നിയ മാ നുസരണം തുറക്കുന്ന താ യി രിക്കും. 

Intending tenderers may on application to the 
യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 

Principal, Government Ayurveda College , 
ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന 

Thiruvananthapuram to obtain tender forms on which 
22 -1- 2016 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 

tenders should be submitted. Application for the tender 

forms should be accompanied by cash remittance of 630 
ഫോറ ങ്ങൾ തപാൽമാർഗ്ഗം ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ ദർഘാസ് 

( Cost of tender form - 600 + VAT - 30) which is the price 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയേക്കാൾ - 50 കൂടുതൽ മണിയോർഡർ 

fixed for a form and which is not refundable under any 
ആയി അയക്കേണ്ടതാകുന്നു. ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തി 

circumstances. Tender forms are not transferable . Sale of 
യി രി ക്കുന്ന വില നിര ക്കു കൾ ദർഘാസ് അംഗീക രിച്ച് 

tender forms will be closed at 3 p. m . on 22 -1-2016 . Cheque, 
നൽകുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം വരെയുള്ള 

Postal Orders etc. will not be accepted towards the cost of 
കാലയളവിനുള്ളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . 

forms. Those who wish to purchase tender forms by post 
ഒരു ദർഘാസിന്റെ വില - 630 ആണ് ( 600 + VAT - 30). 

shall send an additional amount of 50 by money order 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 315. 

to cover postal charges. Duplicate tender forms, if 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ഫോറത്തിനോടൊപ്പം രേഖപ്പെടുത്തിയ - required will be issued at 315 . 
തുകയുടെ 1 % തുക നിര തദ വ്യ മായി തിരു വ ന ന്ത പുരം 

Intending tenderers should submit an amount of 1 % 
ആയൂർവേദ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത 

of the quote amount as Earnest Money Deposit by 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റും 200 - ന്റെ കേരള സംസ്ഥാന 

Demand Draft in favour of the Principal, Government 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും 

Ayurveda College , Thiruvananthapuram together with an 
ഹാജരാ ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ഏതൊരു ടെണ്ടറും കാരണം 

agreement in Kerala Stamp Paper worth · 200 . The rate 
കാണിക്കാതെ നിര സിക്കാനോ മാറ്റി വ യ് ക്കാനോ ഉള്ള 

quoted shall remain firm for acceptance till one year from 
അ ധി കാരം തിരു വ ന ന്ത പുരം ആയൂർവേദ കോളേജ് 

the date of acceptance. The Principal, Ayurveda College , 
പിൻ സിപ്പാ ളിൽ നിക്ഷിപ്ത മാ യി രി ക്കും . ഏതെങ്കിലും 

Thiruvananthapuram will have powers to postpone /cancel 
കാരണത്താൽ 23 - 1- 2016 - ന് സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കു 

the tender. If Government have declared 23 - 1 - 2016 as a 
കയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അതേ സമയം public holiday, the tender will be opened at the same time 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ on next working day. Further details can be had from the 
കോളേജ് ഓഫീസിൽനിന്ന് അറിയാവുന്നതാണ്. 

office during office time. 
362 
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List of Items 


SI. 
No. 


Name of work 
with Specification 


Quantity 
Required 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 687. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 345. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി - 30 - 1- 2016 . 


2 Nos. 


Supply and installation of Display 
Rack 


Supply and installation of mineral 
display with wall paneling cloth 
finish including necessary hardware 
and accessories table 


ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ചുവടെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന അധികാരിയുടെ ആഫീസിൽ നിന്നും 30-1-2016 
ഉച്ചക്ക് 1 മണി വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 
ത പാ ലിൽ വേണ്ട വർ ത പാൽ ചെല വായി - 40 കൂടി 
അയക്കേണ്ടതാണ്. - 500- ന്റെ മുദ്ര പ്രതത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക 
കരാർ ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


Table size 5400mm LX 600mm W X 
800mm H 


മേൽപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കേരള സ്റ്റോർ പർച്ചെയ് 
നിയമങ്ങളെല്ലാം ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


2 


- [ No. 8/2015 -16 ] 


93. 25m 


No. A1/ 427 /2015 . 


4th January 2016. 


Panel size 5400L x 1800H 
Painting and Artistic Work 
(1) Supply and applying of painting 

work with one coat primer with 

2 coats finishing paint 
(2) Supply and applying of painting 

work with art design one coat 

primer 
(3) Supply and applying of Floor 

painting work with one coat 
primer with 2 coats finishing paint 


59. 95m 


Sealed tenders are invited for the supply of Electronic 
Equipments to the Department of Commerce and 
Economics Government College, Nedumangad under Plan 
Fund for the year 2015 - 16 . 


LS 


Office of the Principal, 
Government Ayurveda College, 
Thiruvananthapuram . 


DR. P . K . ASOK , 

Principal. 


Collegiate Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


The tenders should be superscribed “ for the supply 
of Electronic Equipments to the Department of Commerce 
and Economics under Plan Fund for the year 2015 -16 " and 
addressed to the Principal, Government College, 
Nedumangad . Late tenders will not be accepted . The 
tenders will be opened at 3 p .m . on 30 - 1 - 2016 in the 
presence of such of the tenderers or their authorised 
representatives who may be present at that time. Estimated 
Cost is 3, 00 ,000 ( The prices quoted should be inclusive 
of all taxes, duties, cesses etc ). List of Equipments can be 
had from the college office on all working days . 

Intending tenderers may, on application to the 
Principal, Government College, Nedumangad obtain the 
requisite tender forms on which tenders should be 
submitted . Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance of ` 687 ( 600 + 87) which 
is the price fixed for a form and which is not refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable. Sale of tender forms will be closed at 
1 p .m . on 30 -1 -2016 . Cheques, postage stamps etc., will not 
be accepted towards the cost of forms, nor will the forms 
be sent per V.P.P. Duplicate tender forms, if required will 
be issued at ` 345 per copy. 


| [ നമ്പർ 8 /2015 - 16] 


നമ്പർ എ1/ 427 / 2015. 


2016 ജനുവരി 4, 


നെടു മ ങ്ങാട് സർക്കാർ കോളേജിലെ കോമേഴ്സ്, 
ഇക്കണോമിക്സ് വകുപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് 
ഉപ ക ര ണ ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തി നുള്ള മുദ്രവച്ച 
ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 30- 1-2016 ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 
2 മണിവരെ ആയിരിക്കും. അന്നേദിവസം പകൽ 3 മണിക്ക് 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 


അടങ്കൽ തുക - 3, 00, 000 . 
നിരതദ്രവ്യം വിലയുടെ – 1 %. 


Government College, 
Nedumangad . 


( Sd.) 
Principal. 
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ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എ2/ 713 / 2015/ EDU/ Plan . 

2015 ഡിസംബർ 19. 
- ശ്രീ നീലകണ് സർക്കാർ സംസ്കൃത കോളേജിൽ 
എഡ്യൂസാറ്റ്/ പി . ജി . വകു പ്പു ക ളി ലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന 
ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . അടങ്കൽ തുക - 4,90,758. 


Intending tenderers may on application to the 
Principal, SNGS College , Pattambi P . O ., Mele Pattambi, 
Pin -679 306 to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted. Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance of 
- 1 , 050 ( 1, 000 + VAT ) which is the price fixed for 
form /set of forms and which is not refundable under any 
circumstances ( 50 extra for sending forms by post ). The 
tender forms are not transferable. Sale of tender form will 
be closed at 2 p .m . on 27 - 1 -2016 . Cheque /DD / Postage 
Stamp etc. will not be accepted towards the cost of forms 
nor the form will be sent by VPP. Duplicate tender form , if 
required will be issued at 525 per copy. More details 
can be had from the Office between 10 a .m . to 4 p .m . on 
all working days. 


Details of Items 


- No. 


Items and Specifications 


Oty . 
(Nos.) 


- ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് കവറിനുമുകളിൽ 
“2015 / 16 വർഷം എഡ്യൂസാറ്റ്/ പി. ജി . വകുപ്പുകളിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ്” എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ശ്രീ നീലകണ് സർക്കാർ 
സംസ്കൃത കോളേജ്, പട്ടാമ്പി, മേലെ പട്ടാമ്പി ( പി. ഒ.), 
പാലക്കാട്- 679 306 എന്ന വിലാസത്തിൽ 27 - 1-2016 ഉച്ചയ്ക്ക് 
3 മണിക്ക് മുമ്പായി കോളേജ് ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. 
വൈകി കിട്ടുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 3 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായ 
ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരോ, ചുമതലപ്പെടുത്തിയവരുടേയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 

ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഫോറം പ്രിൻസിപ്പാൾ, സർക്കാർ സംസ്കൃത കോളേജ്, 
പട്ടാമ്പി, മേലെ പട്ടാമ്പി ( പി. ഒ .), പാലക്കാട്- 679 306 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ഫോറത്തിന്റെ വില യായ 

1050 ( 1000 + വാറ്റ്) പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി 
വരെ അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . തപാൽ മാർഗ്ഗം 
അപേക്ഷിക്കുന്നവർ - 50 അധികമായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
എസ്.എസ്. ഐ . യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഫോറത്തിന്റെ വിലയുടെ 
1 / 4 ഭാഗം അടച്ചാൽ മതി. ഫോറ ത്തിന്റെ വില മട ക്കി 
കൊടുക്കുന്നതല്ല. ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്ത 
താകുന്നു . 


- (1) 


(2) 


| ( 3 ) 


ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 27 - 1 - 2016 ഉച്ചക്ക് 2 മണിവരെ 
നട ത്തു ന്ന താ ണ് . വി . പി . പി. ആയി ഫോറം അയച്ചു 
കൊടുക്കുന്നതല്ല. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 5 25 അ ധിക മാ യി അട യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . കൂടു തൽ 
വിവരങ്ങളും ലിസ്റ്റും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ കോളേജ് 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


5 


Desk Top Computer - Intel Core 2 
Duo processor or higher, Intel Mother 
Board with PCI Express card port, PCI slot, 
Minimum 2GB RAM Display card , 
8GB Memory or higher , 500 GB HDD or 
higher, DVD RW , Keyboard , Mouse , 
Normal Speaker , 18 .5" Monitor Operating 
System Win XP or WIN 7 , Graphics card , 
Osprey 230 video capture card with cable . 
UPS -Off line — 3. KVA , indicative backup 1 
time: 30 minutes or above 
Tubular Battery — 12 V, 100 AH with 
Guarantee and onsite service 
Tubular Battery — 12 V , 60 AH with - 10 
Guarantee and onsite service 
Labomed Monocular Microscope With 2 
LED Illumination , Objectives 10X , 40X 
and 100X 
Handy cam Camcorder with built in 
Projector — Full HD 1920 x 1080 Veideo 
at 60P and 9.2 MP Still images , Vario 
Tessar Zoom lens, 27 X optical Zoom , 
54X Clear image digital Zoom, 8 GB 
internal Memory, Built in 13 Lumen Projector 
Mobile gear — Targus Wireless USB 
Presenter, Laser Pointer, Remote control 
for Power Point PPT 
Desk Top Computer - Dual Core 3 Gen 
Duo processor, Minimum 2GB RAM , 
Display card , 8GB Memory or higher , 
500GB HDD or higher, DVD RW , Keyboard , 
Mouse , 18 .5 ” Monitor with three year 
onsite Warranty 


No. A2/ 713/2015/EDU/Plan. 19th December 2015. 

Sealed tenders are invited for the supply of 
Electronics Equipments for Edusat Classrooms & PG 
Classrooms of Sree Neelakanta Government Sanskrit 
College, Pattambi for an estimated cost of 4,90,758 . 

The tenders should be superscribed as “ Tender for 
the supply of Electronics Equipments for Modernisation 
of Edusat Classrooms for the year 2015 - 16 and 
addressed to the Principal , SNGS College , Pattambi, 
Mele Pattambi P. O ., Pin -679 306 . Last date for the receipt 
of tender is 3 p.m . on 27 - 1 -2016 . Late tender will not be 
accepted . The tenders will be opened at 3 p .m . on the 
same day in the presence of such tenderers or their 
authorized representatives who may be present at that 
time. 
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(2 ) 


(3) 


- 9 


- ദർഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്ത ക വ റിന് പുറത്ത് 
“ 2015 - 16 വർഷത്തിൽ പ്ലാൻ പദ്ധതിയിൽ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
സീൽ ചെയ്ത ദർഘാസ് എന്ന് തലവാചകം എഴുതിയിരിക്കണം. 
ദർഘാസുകൾ 4 - 2 - 2016 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മുമ്പായി 
പിൻസിപ്പാൾ, സി . കെ . ജി . എം . ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, 
പേരാമ്പ, പേരാമ്പ്ര ( പോസ്റ്റ്)- 673 525 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
ലഭിച്ചി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസുകാരന്റെയോ അവർ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
4- 2 - 2016 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3 മണിക്ക് തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന 
തായിരിക്കും. 


UPS -Off line — 1. KVA , indicative backup 2 

time: 30 minutes or above 
| Tubular Battery - 100 AH Battery for - 4 

5 KV UPS , with Guarantee and onsite 
service 
Scanner - Good Quality size A4 
Printer — Laser get type 
UPS 600 VA 
UPS - 2 KV with Guarantee and onsite 
service 
Tubular Battery — 60 AH with Guarantee 1 
and onsite service 
Multi Function Monochrome Printer — With 1 

Scan , Copy and Print 
- Type Multimedia Speakers - 5 .1 Channel 1 

or above, Wall Mountable USB Port , 
75 W RMS, Power, Wallmounting , Satellites, 
Remote, Plays multiple Devices, Quick 
set -up 5 inch Woofer , FM Radio , CD , 
DVD , PC and TV Connectivity 
UPS -Off line — 1 KVA , indicative backup 1 
time: 60 minutes or above 
Tubular Battery — 100 AH with Guarantee 1 
and onsite service 
| Digital Camera - - Minimum 16 MP or 1 
Higher, Good Brand 
Collar Mic — Good brand with high 
sensitivity 
Photo Copier cum Printer — Minimum 1 
copying speed 20/20 , A3/ A3 , RAM ( MB ): 
16, Bye Pass: 50 sheet, Zoom 50 % to 200 % 
Pedestal Fan — Popular Brand with High 1 
quality 


- ദർഘാസ് ഫോറം ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായ 420 പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ മണിയോർഡർ 
അയച്ച് ആ വ ശ്യ പ്പെട്ടാൽ ഫോറം തപാൽ മുഖേന 
ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില - 210 ആകു ന്നു . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
യാതൊരു കാരണവശാലും തിരിച്ചു നൽകുന്നതല്ല. ഓഫീസ് 
പ്രവർത്തി ദിനങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില പണമായി അടച്ചാൽ ഫോറം ഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 
4- 2 - 2016 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഇന ത്തിൽ ചെക്കു കൾ, 
ഡാഫുകൾ, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിലുള്ള എഗി മെന്റ് 200 
മുഖവിലയുള്ളമുദ്രപത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യം 
ഇന ത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പേരാമ്പ 
ബ്രാഞ്ചിൽ മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈടാക്കുന്ന നികുതി നിരക്കുകൾ 
ദർഘാസിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 


[ No . 2/2015- 16 ) 
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Sree Neelakanta Government Sanskrit College, 
Pattambi. 


( Sd.) 
Principal . 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


No. A2/ 416 /2015 . 

- 21st December 2015. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
equipments for Sound System under Plan Scheme for a 

sum of 1 , 70 , 000 to C . K . G. Memorial Government 
- College, Perambra during the year 2015 - 16 as per the 
Specification shown below . 

The envelope containing the tender superscribing 
“ Sealed tender for the supply of equipments for Sound 

System under Plan Scheme during the year 2015 - 16 
- addressed to the Principal, C . K . G. Memorial Government 

College, Perambra , Perambra P. O ., Kozhikode District, 
Pin -673 525 should be reached before 2 p . m . on 
4 -2- 2016 ( Thursday). Late tenders will not be accepted on 
any ground. The tender will be opened at 3 p . m . on 
4 - 2 -2016 in the presence of such tenderers or their 
authorised repesentatives who may present at that time. 


[ നമ്പർ 2/ 2015 - 16 ] 


നമ്പർ എ2- 416 / 2015 . 

2015 ഡിസംബർ 21. 
പേരാമ്പ്ര സി. കെ . ജി. എം . ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലേക്ക് 
2015- 16 വർഷത്തിൽ പ്ലാൻ പദ്ധതിയിൽ ഇതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള 
പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 1,70,000 - ന്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് സീൽ ചെയ്ത് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


(1 ) 


(3 ) 


19th JAN . 2016 ] 

STORES PURCHASE 
Intending tenderers may on application to the 

( 2 ) 
Principal, C . K . G . Memorial Govt. College , Perambra , 
Perambra P. O ., Kozhikode District-673 525 , obtain the 

4 Microphone 
tender forms on which tenders should be submitted . 

(Performance) 
Application for the tender form should be accompanied 
by a cash remittance of 420 with postage charge which 
is the price fixed for a form /set of forms and which is not 
refundable under any circumstances. The tender forms 
are not transferable . Sale of tender forms will be closed 
at 2 p .m . on 4 - 2 -2016 . Cheques, Demand Draft, Postal 
Order etc . will not be accepted towards the cost of 
tender form , nor will the forms be sent by V . P . P . 
Duplicate tender forms, if required will be issued at 
210 per copy. 

An agreement in Kerala Government Stamp Paper 
worths 200 should be executed and attached with the 
tender. EMD @ 1 % of quoted amount should be remitted 
by Demand Draft on SBI, Perambra Branch should be 
attached . Rate of tax chargeable on the items should be 
clearly mentioned against each of the items quoted . 

5 Wireless 
Details of Items 

Microphone X2 

with receiver 
Items 

Specification and 
No. 

Quantity 
( 1) (2 ) 


Microphone SHM - 1000XLR , 
Unidirectional Dynamic , Stage 
Performance, Highly sensitive 
microphone picks up even weak 
sound from longer distance & 
wider area . Suitable for Drama, 
Stage Shows, Group Singing . 
Smooth frequency response . 
Supplied with quick detachable 
holder with 3 - pin professional 
XLR connector & 10mtrs twin 
core shielded low noise cable — 
2 Nos. 


SI. 


AWM - 490V2 as an affordable 
high performance VHF Wireless 
microphone system . It consists 
of 2 wireless microphone and a 
highly sensitive VHF receiver. 
This ensures an effective long 
distance coverage of more than 
150 feet, under ideal working 
conditions — 1 No. 


(3 ) 


1 Amplifier 


6 


Collar 
Microphone 


2 Gooseneck 

Microphone 


SSA - 250 O M , 250 WATTS , 
AC & 24V DC Operation , 6 Mic 
& 2Aux inputs — 2 Nos. 
AC , 12VDC & Dry Cell Operation , 
3 Mics — 2 Nos. 
Microphone AWM -630VG with 
base and wireless receiver has a 
gooseneck with ring LED 
indicator & Pushtype ON /OFF 
switch & a male XLR connector 
and connecting cable Microphone 
operates with 21.5V UM -3 pencil 
cells receiver operates on 9V 
power 10m W (Max ) Modulation 
Mode FM , Microphone element: 
condenser, Cardioid Maximum 
Deviation : 18kHZ Frequency 
Response 100HZ - 12kHZ , power 
Requirement: 21.5V Pencil cells 
4 Nos . 
Microphone AUD 101XLR . 
Frequency response , 50 - 15 ,000HZ , 
Sensitivity 202mV /Pa, Impedance 
500 Unidirectional Dynamic mic 
with microphone code. 
Multipurpose Applications All 
Purpose PA microphone 
reproducing intelligible , crisp and 
a bright sound. Suitable for 
multipurpose PA Installations. 
Supplied with quick detachable 
holder with 3 pin professional 
XLR connector & 6 mtrs. twin 
core shielded low noise cable 
4 Nos. 


7 Speaker 


ATP - 20M Collar Microphone 
Omni directional electrets 
condenser lavalier type 
microphone with wide angle pick 
up for lectures, interviews, 
recording etc. Provided with a 
tiny fixed tie -clip . A compact cell 
container with ON /OFF switch 
accommodates a button cell. The 
cable length is 6 .0 mtrs — 1 No . 
SMX -602 /6027 Speakers. 
60WATTS . 2 -way Compact PA 
Wall Speaker. High fidelity 2 -way 
speaker system in compact & 
elegant black plastic housing. 
SMX -602 is a low impedance 
8W speaker. SMX -602T is meant 
for use on 100v line with power 
taps of 60W , 30W & 15W . Ideal 
for various background music & 
general PA application — 8 Nos. 
PS 300T, 10Watts , Woofer 75mm 
4 Nos . 


3 Microphone 


C . K . G . Memorial 
Government College, 
Perambra . 


(Sd .) 
Principal. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ബി1 - 84/ 2015. 


2015 ഡിസംബർ 23. 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിനോടൊപ്പം ക്വാട്ട് ചെയ്ത തുകയുടെ 
1 % നിര തദവ്യം ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റായും ( ചു രു ങ്ങി യത് 

1, 500 ) - 200 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിലുള്ള ഉട മ്പ ടിയും 
ഉൾചേർക്കേണ്ടതാണ്. മതിയായ നിരതദ്രവ്യവും ഉടമ്പടിയും 
ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു ന്നതല്ല. നിര ത ദ വ്യം 
അടയ്ക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഇളവ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇത് 
സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവുകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 


- പെരിങ്ങോം സർക്കാർ കോളേജിൽ ലാബ്/ ലൈബറികളുടെ 
വികസനം 2015 - 16 ( പ്ലാൻ) എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 4,20 ,000 - ന്റെ 
ഫിസിക്സസ്ലാബിലേക്കാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളുടെ പട്ടിക അവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ 
സഹിതം ദർഘാസിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ 
പരമാവധി സമയം വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 


- ദർഘാസ് കവറിന് പുറത്ത് കോളേജിലേക്ക് ഫിസിക്സസ് 

മുന്നറിയിപ്പ് കൂടാതെ ടെണ്ടർ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനും 

റദുചെയ്യുന്നതിനും പ്രിൻസിപ്പാളിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്ന 
ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ്എന്നെഴുതി 

താണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിലും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, പെരിങ്ങോം സർക്കാർ കോളേജ്, പെരിങ്ങോം പി . 

കോളേജ് ഓഫീസിൽനിന്ന് ലഭ്യമാണ്. 
ഒ., കണ്ണൂർ- 670 353 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

No. B1- 84/2015. 

| 23rd December 2015. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 27 - 1- 2016, 

Sealed tenders are invited for the supply of the Lab 
ഒരു മണി വരെയാണ്. വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ ഒരു 

| Equipments to Physics Department of Govt. College , 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടി സമയം വരെ ലഭിച്ച Peringome under the scheme of Development of Lab & 
ദർഘാസുകൾ അതേ ദിവസം 2 മണിക്ക് ദർഘാസ് നൽകിയ - Library - 2015 - 16 for an amount of 4, 20 , 000 . The list of 
ആളുകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അധികാരപ്പെടുത്തിയ 

required Lab Equipments with their detailed specification 

will be supplied along with the tender form . 
ആളുകളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

The tenders should be superscribed “ Tender for 
ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ആയത് പെരിങ്ങോം supply of Lab Equipments to Physics Department” and 
സർക്കാർ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന് അപേക്ഷ നൽകി addressed to the Principal, Govt. College , Peringome, 
കൈപ്പറ്റണം. അപേക്ഷയോടൊപ്പം ദർഘാസ് ഫോമിന്റെ 

Peringome P. O ., Kannur District , Kerala, Pin -670 353 . 
വിലയായ - 945 ( ഫോമിന്റെ വിലയായ 900 + 5 % വാറ്റ്) Last date of receipt of tender is 27 - 1 -2016 , 1 p . m . 
രൊക്കം പണ മാ യി നൽ കേ ണ്ട താ ണ് . ഈ തുക ഒരു Late tenders will not be accepted . The tenders will be 
കാരണവശാലും തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതല്ല. 26- 1- 2016 വരെയുള്ള 

opened at 2 p . m . on 27- 1 - 2016 in the presence of such 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 

of the tenderers or their authorized representatives who 

may be present at that time. 
2 മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന ഉണ്ടായിരിക്കു 
ന്ന താ ണ് . ദർഘാ സ് ഫോറ ങ്ങ ൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 

Intending tenderers may , on application to the 

Principal, Govt. College , Peringome obtain the requisite 
പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന 27 - 1- 2016, 

tender forms in which the tenders should be submitted . 
11 മണിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 

Application for the tender form should be accompanied 

by a cash remittance of ` 945 which is the price fixed for 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കോ തപാൽ 

a form (i.e., cost of tender form " 900 + VAT @ 5 %) and 
സ്റ്റാമ്പോ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. വി. പി. പി. 

which is not refundable under any circumstances . The 
ആയി ഫോറങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് tender forms are not transferable. Sale of tender forms will 

ഫോറങ്ങൾ ഒരു പകർപ്പിന് - 473 എന്ന നിരക്കിൽ ലഭ്യമാണ്. be closed at 11 a. m . on 27 -1 - 2016 . 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ദർഘാസ് 

Cheque, Postage Stamps, Demand Draft etc . will not 
ഫോമിന്റെ വിലയായ - 945 പുറമേ തപാൽ ചാർജ്ജായ - 50 - be accepted towards the cost of forms, nor will the forms 
അധികമായി ചേർത്ത് മണിയോർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. be sent by VPP. Duplicate tender forms, if required will be 
തപാൽ വഴിയുള്ള ദർഘാസ് ഫോമിന്റെ വിൽപ്പന 18- 1- 2016 -ാം 

issued at 473 per copy . Those who wish to get the 

tender forms by post should send an additional amount 
തീയതി വരെ മാത്രമേയുള്ളു. 

of ` 50 . Application for tender form, by post, will be 
ലാബ് ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ളു ടെ വിലയും വിത രണ് 

entertained only upto18 - 1 - 2016 . Tender forms can be 

obtained from College Office on all working days during 
നിബന്ധനകളും ടി ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ 

10 a . m . to 2 p. m . Maximum period required for the 
കാലയളവും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ 

delivery of articles should clearly be mentioned . The rates 
വില 31- 3 - 2016 വരെ സ്ഥിരമായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

should remain stable till 31-3-2016 . 
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Each tender should be accompanied by an EMD of 
1 % ( rounded to the nearest rupees) of quoted amount 
(Minimum 1,500 ) in the form of Demand Draft in 
favour of Principal, Govt. College , Peringome and a 
preliminary agreement in Kerala Stamp Paper of value of 
· 200 . Tenders without sufficient EMD and agreement are 
liable to be rejected . Firms which are exempted from 
furnishing EMD should enclose an attested copy of 
order/certificate of exemption . 

The undersigned reserves the right to cancel or 
extend the tender formalities at any time without further 
notice . 


ദർഘാസ് ഫോറ ത്തി നുള്ള അപേക്ഷ 18 - 1 - 2016 - ന് 
വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 
ഉ പ ക ര ണ ങ്ങൾ വിത ര ണം ചെയ്യു ന്നതു സംബ ന്ധിച്ച 
നിരക്കുകളും നിബന്ധനകളും, വിതരണം ചെയ്യുവാനെടുക്കുന്ന 
പര മാ വധി കാലാ വധി എന്നിവ വ്യക്ത മായി പരാമർശി 
ക്കേണ്ടതാണ്. നിരക്കുകൾക്ക് 31- 3- 2016 വരെ സ്ഥിരതയുണ്ടായി 
രിക്ക ണം . ദർഘാസിന്റെ കൂടെ - 200 - ന്റെ കേരള സ്റ്റാമ്പ് 
പേപ്പറിലുള്ള സമ്മ ത പ്രതവും നിരതദ്രവ്യമായി മൊത്തം 
വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം നിരക്കിൽ വരുന്ന തുകയ്ക്ക് 
പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, കാസർഗോഡ്, 
വിദ്യാ ന ഗർ പി . ഒ. എന്ന പേരിൽ ഡി . ഡി . - യും അടക്കം 
ചെയ്യേ ണ്ട താ ണ് . നി ര ത ദ വ്യം അടക്കം ചെയ്യാത്ത 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കേരള സർക്കാർ സ്റ്റോർസ് 
പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് മുഖേന രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 
നിരതദ്രവ്യം സമർപ്പിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 
സ്ഥാപന ങ്ങൾ മതിയായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നപക്ഷം 
നിരതദ്രവ്യം ഒടുക്കേണ്ടതില്ല . 

യാതൊരു കാരണവും ബോധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ദർഘാസ് 
തീയതി ദീർഘിപ്പിക്കുവാനോ റദ്ദാക്കുവാനോ ഉള്ള അധികാരം 
താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


More details can be had from the office on any 
working day. 


Government College , Peringome, 
Ummerapoil, Peringome (P.O .)., 
Kannur. 
email : govtcollegepnr @ gmail.com . 
Website: http:// www. gcpnr. in 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


| [ No. 08/2015-16] 


[ നമ്പർ 08/ 2015 - 16 ] 
നമ്പർ എ3- 1298 / 2015. 

2015 ഡിസംബർ 30. 
കാസറഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ കെമിസ്ട്രി 
ലാ ബി ലേക്ക് 2015 - 16 സാമ്പത്തിക വർഷ ത്തക്ക് 
“ ബാക്ക് ടു ലാബ് എന്ന ശീർഷകത്തിൽ - 4, 64,050 - ന്റെ 
ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
കവറിനു പുറത്ത് “കാസറഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് 
കെമിസ്ട്രി ലാബിലേക്ക് ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തി നുള്ള ദർഘാസ് 2015 - 16 എന്നഴുതി 
പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, കാസർഗോഡ്, 
പി . ഒ . വിദ്യാ ന ഗർ , പിൻ - 671 123 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദ ർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി 27 - 1- 2016 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയാണ്. 
വൈകി എത്തുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 3 മണിക്ക് 
അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള ദർഘാസുകാരുടെയോ ദർഘാസുകാർ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


No. A3 - 1298/2015 . 

| 30th December 2015. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of " Lab Equipments " for an amount of 4, 64,050 
to the Chemistry Lab , Govt. College , Kasaragod , under 
Back to Lab Programme of Kerala State Council for 
Science Technology and Environment , 
Thiruvananthapuram under Back to Lab Programme. 

The tender should be superscribed “ Tender for the 
supply of Lab Equipments to Chemistry Department " 
under Back to Lab Programme 2015 - 16 and addressed to 
the Principal, Government College, Kasaragod , Vidyanagar 
P . 0 ., Kasaragod- 671 123. 

The last date and time for the receipt of the tender 
will be at 2 p . m . on 27 - 1 - 2016 and the same will be 
opened at 3 p . m . on the same day in the presence of 
such of the tenderers or their authorized representatives 
who may be present at that time. Late tenders will not be 
accepted on any account. 

The application for tender form should be 
accompanied by a cash remittance of < 1 , 050 ( Rupees 
One thousand and Fifty only ) being the cost of tender 
form including VAT (cost of tender form 1, 000 + VAT @ 
5 % ). Tender forms are not transferable. Sale of tender form 
will be closed at 2 p . m . on 27- 1-2016 . 

Cheques , D . D . or the Postal Orders etc. will not be 
accepted towards the cost of tender form . Those who 

require the tender form by post , should send an amount 
- of ` 1 ,100 [ 50 (Postal charge )] by Money Order for 

application for tender form , to be sent by post , will be 
entertained only up to 18 -1 - 2016 . 


-- ദർഘാസിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ 
പിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, കാസർഗോഡ്, 
പി . ഒ . വിദ്യാ ന ഗർ, പിൻ - 671 123 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേ ണ്ട താ ണ് . അപേക്ഷയോടൊപ്പം ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില വില്പന നികു തി യ ടക്കം - 1, 050 
( ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,000 + വാറ്റ് 5 % ) പണമായി 
ഒടു ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദ ർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില്പന 27 - 1- 2016 ഉച്ചയ്ക്ക് 
2 മണിക്ക് അവസാനിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറം രജി സ്റ്റോർ ഡ് തപാ ലിൽ ലഭി ക്കു വാൻ - 1, 100 
( ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,050 + തപാൽ ചാർജ്ജ് 
- 50 ) മണിയോർഡറായി അയക്കേണ്ടതാണ്. തപാൽവഴി 
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Rates and conditions for the supply of " Lab 
Equipments" maximum period required for the delivery of 
articles should clearly be mentioned . The rates should 
remain stable till 31-3 - 2016 . 

Every tender should be accompanied by an 
agreement (Appendix X of SPM ) in Kerala Stamp Paper 
worth " 200 and an E .M .D . of 1 % of the quoted value in 
the form of D .D . in favour of the Principal, Government 
College , Kasaragod . 

- Tender without E. M. D . will be rejected, but will be 
entertained from the firms which are exempted from 
furnishing E .M .D . on production of clear documentary 
evidence . 


The undersigned reserves the right to extend , cancel 
or reject the tenders without assigning any reason 
thereof. 


Government College , 
Kasaragod. 


| (Sd.) 
Principal. 


Forest Department 


ഇ -ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡബ്ല ( 8) - 9774/ 2015. 

2015 ഡിസംബർ 28. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി വയനാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് 
ഡിവിഷനിലെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഫോറസ്റ്റ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് 
ഏജൻ സിക്ക് താഴെ പറയുന്ന പവ്യ ത്തിക്ക് കൈ ഷർ 
വാഹ ന ത്തിന്റെ അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽനിന്നും 
സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഫോറസ്റ്റ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഏജൻസിയുടെ 
ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഓൺലൈൻ ദർഘാസ് 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും ദർഘാസ് 

ഷെഡ്യൂളുകളും www. etenders. kerala. gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ 
ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കു ന്ന തി നുള്ള 
നിരതദ്രവ്യം, ദർഘാസ് പ്രമാണ വില എന്നിവ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് 
ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ് 
വഴിയോ മറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ NEFT വഴിയോ ഓൺലൈനിൽ 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


നിരതദ്രവ്യം - 23,450. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,500+ VAT (5 %). 

ദർ ഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങളുടെ വിൽപ്പന 
www .etenders.kerala .gov.in 200 bombong108 mlmo 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 

കരാ റു കാരുടെ ക്ലാസ്സ്- അംഗീ കാ രമുള്ള ഐഷർ 
ഡീലർമാർ, ഷോറൂമുകൾ മുതലായവ. 

ഡിവിഷൻ വയനാട് വൈൽലൈഫ് ഡിവിഷൻ. 

പവത്തി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാ വധി - കരാർ 
തീയതി മുതൽ 1 മാസം. 

ദർഘാസ് പ്രമാണം വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്ന 
തീയതി- - 4 - 1- 2016 . 

- ദർഘാസ് പരസ്യം ഗസറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന തീയതി 
19 - 1 - 2016. 

ദർഘാസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 25- 1- 2016 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 4 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28 -1- 2016 
ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണി. 

- ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കു ന്ന വർ ദർഘാ സിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിരതദ്രവ്യം, ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 
വില എന്നിവ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് 
ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ് വഴിയോ, മറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ NEFT 
വഴിയോ ഓൺലൈനിൽ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
NEFT വഴി ഓൺലൈനിൽ തുക അട ക്കു ന്ന വർ 
കുറഞ്ഞത് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവ സാന 
തീയതിക്ക് 48 മണിക്കൂർമുമ്പെങ്കിലും ഓൺലൈൻ പ്രക്രിയ 
പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ഓൺലൈൻ ടെണ്ടറിനോ ടൊപ്പം - 200- ന്റെ കേരള 
മുദ്രപേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കി ഒപ്പിട്ട പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ്, 
സ്കാൻ ചെയ്ത മറ്റു രേഖകളുടെ പകർപ്പ് ബിഡ് കപ്പാസിറ്റി 
സർട്ടി ഫിക്കറ്റ്, ഇ . എം . ഡി . ഒഴി വാ ക്കു ന്ന തി നുള്ള 
സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് ( ഉ ണ്ട ങ്കിൽ) എന്നിവ ഓൺലെനായി 
സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ഇപ കാ രം സമർപ്പി ക്കാ ത്തതും 
അ വ യു ടെ ഒറി ജി നൽ ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നതിന് മുൻ പ് 
സമർപ്പിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 

ഇ - ടെണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിവരങ്ങൾ NIC - യിൽ 
Mlemɔ www .etenders.kerala. gov. in 200 mio . Mg100 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന e- Tenders Help Desk - ൽ നിന്നോ ഈ 
ഓഫീസിൽനിന്നോ ഓഫീസ് സമയങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 
ഇ - പേ മെന്റിന് ആവ ശ്യ മായ വിവ ര ങ്ങൾ ( ഡീലർമാർ 
ഇടപാടു നടത്തുന്ന കോർ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യമുള്ള ബാങ്ക് 
അക്കൗണ്ടിന്റെ വിശദവിവരങ്ങളും, ഇ - മെയിൽ അഡ്രസ്സും) 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വിവരങ്ങൾ 
ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 
ഡീലർമാർ വിവ ര ങ്ങ ൾ അപ് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന തിലും 
മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന അസൗ ക ര്യങ്ങൾക്കും നഷ്ടത്തിനും 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 
-- ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഡീലർമാരുടെയോ അവരുടെ 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഓഫീസർ സുൽത്താൻ ബത്തേരി എഫ്. ഡി . എ . & ഡെപ്യൂട്ടി 

ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ & വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 

- ദർഘാസ് സംബന്ധമായി സ്റ്റോർ പർച്ചേസിംഗ് റൂൾ 
പകാ രമുള്ള നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


- എല്ലാ ടെണ്ടർ പ്രമാണങ്ങളും www.etenders. kerala.gov.in - 
എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ കാണിച്ചി രി ക്കുന്ന ഓൺലൈൻ 
കവറുകളിൽ ഓൺലൈനായി മാത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ www. etenders.kerala .gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റി 
ലൂടെഓൺലൈനായി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. നേരിട്ടോ 
തപാലിലോ ടെണ്ടർ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


ദർഘാസ് നമ്പർ ഡബ (8)/ 9774/ 2015 . 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും - EICHE R 
10. 50 C 17 STR HHR HE STF (Safari Bus) ലഭ്യമാക്കൽ 
- 9, 38, 000 . 


19th Jan . 2016 ] 
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No. W (8 )-9774 /2015 . 

28th December 2015 . 
The Chief Executive Officer, Sulthan Bathery Forest 
Development Agency & Deputy Conservator of Forest & 
Wildlife Warden , Wayanad Wildlife Division for and on 
behalf of the Governor of Kerala invites online tenders 
from Registered bidders having a valid and active 
Registration with EICHER dealers for the following work . 
Tender documents and tender schedules may be 
downloaded free of cost from the e -GP website 
www . etenders.kerala . gov .in . All bid / tender documents are 
to be submitted online only and in the designation online 
cover( s )/ envelope(s ) on the www .etenders.kerala . gov . in 
website. Bids shall be accepted only through online mode 
www . etenders .kerala .gov.in website and tenders submitted 
manually / through post will not be entertained . Late online 
bids will not be accepted . 
Tender Number — W (8 )/9774 /2015. 

Name of work and Estimate Amount Purchase of 
EICHER 10 .50 C 17 STR HHR HB STF (Safari Bus ) — 
1 No. - " 9,38 ,000 . 

EMD · 23,450. 
Cost of tender form — 1,500 + VAT (5 % ). 

Sale of Tender documents — Can be downloaded from 
the website www .etenders.kerala . gov . in 

Classification of bidder - Registered Eicher dealers . 

Name of Division — Wayanad Wildlife Division , 
Sulthan Bathery, Wayanad District. 

Period of completion of work — 1 month from the 
date of execution of agreement. 

Date from which the tender will be available in 
website _ 4 - 1 - 2016 . 


2 . Bidders are requested to submit scanned copy of 

the following documents- EMD exemption certificate 
( if any ), preliminary agreement executed in Kerala 
Stamp Paper worth 200 , duly filled up proforma 
for availing e -payment by Online. Subsequently the 
hard copy of attested copy of Registration 
certificate , EMD exemption certificate ( if any) , 
preliminary agreement in original would be 
submitted offline in a sealed cover superscribing 
the name of work and tender number to the office 
of the Chief Executive Officer, Sulthan Bathery 
Forest Development Agency through speed post/ 
registered post as prescribed in the time schedule , 
failing which such tenders will be rejected . 
The bidding authority deserves the right to 
modify/ cancel, any /all bids without assigning any 
reason . The Forest Department will not be 
responsible for any error like missing of scheduled 
data while downloading by the bidder and non 
receipt of documents. 


Any further clarifications on this tender can be 
obtained from NIC / the e- tender Helpdesk number 
available in the www . etenders.kerala. gov. in website 
and from this office (04936 220454 ) during the 
office hours. The details regarding e -payment 
(Bidder s bank account number where he /she is 
having core banking facility and email ID ) should 
be submitted along with the tender. Tenders 
without these details will not be accepted . 
Technical bid and financial bid shall be submitted 

in their respective designated online covers. 
5. The Forest Department will not be responsible for 

any inconveniences or loss to the Bidder while 

uploading /downloading the bid . 
6. The tender /bids shall be opened online at 

the office of the Chief Executive Officer, 
Sulthan Bathery Forest Development Agency & 
Deputy Conservator of Forest & Wildlife Warden , 
Wayanad Wildlife Division in the presence of 
bidders/ their representatives who wish to attend 
at the above address . If the tender opening date 
happens to be on a holiday or non working day 
due to any other valid reason , the tender opening 
process will be done on the next working day at 
same time and place. 


Date on which the tender will appear in Gazette 
19 -1 -2016 . 


Last date and time of submission of tender 
25 -1-2016 , 4 p.m . 

Date and time of opening of tender — 28 - 1- 2016 , 3 p.m . 
1. Bidders shall remit the tender document fee and 

the Earnest Money Deposit using online payment 
option of e - procurement system only and 
submitted through the internet online banking of 
State Bank of Travancore or through NEFT for 
other banks . Bidders opting for NEFT facility of 
online payment are advised to exercise this option 
at least 48 hours before the closing date of bid to 
ensure that payment towards tender document 
fees and EMD are credited and a confirmation is 
reflected in the e-procurement system . The online 
NEFT remittance form provided by e-procurement 
system for making a NEFT transaction is not a 
payment confirmation . Kerala Forest Department / 
NIC / SBT shall not be responsible for any kind of 
delay in payment status confirmation . 


7 . All other existing conditions related to e- tendering 

of Kerala Store purchase rule will be applicable in 
this tender also . 

(Sd .) 

Chief Executive Officer , 
Office of the Wildlife Warden , Sulthan Bathery F.D . A. & 
Wayanad Wildlife Division , Deputy Conservator of 
Sulthan Bathery . 

Forests & Wildlife Warden . 
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Health Services Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ സി2 - 5518/ 2015 . 

2015 ഡിസംബർ 29. 
- കോഴിക്കോട് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സർക്കാർ ആശുപ്രതി ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഗവ. സപ്ലെ (KMSCL ) 
ഇല്ലാത്ത ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൻ പ്രകാരം Reagent- ഉം consumables- ഉം ഒരു വർഷത്തേക്ക് ( 1- 3- 2016 
മുതൽ 28 - 2 - 2017 വരെ) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് പരിചയസമ്പന്നരായ വിശ്വസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. 


1. ലാബിലേക്ക് Reagent- o consumables- o വിതരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള കാലാവധി 1 - 3 - 2016 മുതൽ 28 - 2 - 2017 വരെ 

ഒരു വർഷത്തേക്കായിരിക്കും. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില “210 വൈദ്യസഹായവും പൊതുജനാരോഗ്യവും 80 , ജനറൽ 800, മറ്റു വരവുകൾ 
88 പലവക എന്ന ശീർഷകത്തിലും 14 .5 % വിൽപ്പന നികുതി 0040 വില്പന നികുതി 01 നികുതി പിരിവുകൾ” എന്ന 
ശീർഷകത്തിലും ട്രഷറിയിൽ അടച്ച് ചെലാൻ രശീതും ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയും ഹാജരാക്കുന്നവർക്ക് താഴെ 
വിവരിക്കുന്ന മറ്റു നിബന്ധനകൾക്കും വിധേയമായി ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്. 


3 . 


ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നവർ ടെണ്ടറിനൊപ്പം ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യമായി കോഴിക്കോട് മാറാവുന്ന ദേശസാൽകൃത 
ബാങ്ക് ഡാഫ് ( കോഴിക്കോട് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സർക്കാർ ആശുപത്രി വികസന സൊസൈറ്റി 
സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ) എടുത്ത് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലാത്ത ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


4. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : അസ്സൽ - 500 + വിൽപന നികുതി 14 .5 %. 

പകർപ്പ് - 250 + വിൽപന നികുതി 14. 5 %. 


5. ടെണ്ടർ ഫോറം 27 - 1 - 2016 - ന് രാവിലെ 10 .15 മുതൽ 31 - 1- 2016 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ആശുപത്രി ആഫീസിൽ നിന്നും 

ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിബന്ധനകൾ എല്ലാം പാലിച്ച് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ടെണ്ടർ ഫോറം 8 - 2 - 2016 - ന് വൈകുന്നേരം 
3 മണിവരെ സ്വീക രിക്കുന്നതും 10 - 2 - 2016 - ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടെണ്ടറുകൾ അപ്പോൾ സന്നിഹിത രായ 
കരാറുകാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ മുൻപാകെ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതും ആയതിന്റെ അന്തിമ 
തീരുമാനം എച്ച്. ഡി .എസ്. ചെയർമാന്റെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


6. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നവർ അവരുടെ മേൽവിലാസം തെളിയിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഇലക്ഷൻ തിരിച്ചറിയൽ 
കാർഡ്/ 

പാസ്പോർട്ട്/ ഡവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ ഫോട്ടോകോപ്പി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


- 


T 


- വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിൻ പ്രകാരമുള്ള Reagent- o consumables - ആവശ്യം വരുമ്പോൾ യാതൊരു 
തടസ്സവുമില്ലാതെ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതും, ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതായി 
വന്നാൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ അതേ റേറ്റിന് മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ ലഭ്യമാകാതെ ലാബ് 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസപ്പെട്ടു എന്നു വന്നാൽ മറ്റുസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ആവശ്യമായത് വാങ്ങിക്കേണ്ട സാഹചര്യം 
ഉണ്ടായാൽ അതിൻമേലുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളും കരാറുകാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതാണ്. 


8 . 


പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമെങ്കിൽ കാലാവധി സംബന്ധമായ മേൽ ഉടമ്പടി നിർത്തലാക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം 
ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിനായിരിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവ. പുറപ്പെടുവിച്ച എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഈ ടെണ്ടറിനും ബാധകമാണ്. 


9 . 


യാതൊരു കാരണം കാണിക്കാതെ തന്നെ ടെണ്ടർ മാറ്റി വെയ്ക്കാനും ദുർബലപ്പെടുത്തുവാനുമുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം 
സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Details of Items 


Unit/ Pack size 


Requirement 


| SI. 
No . 


Aprox. Cost 


Amount 


Name of item ( items 
without KMSCL Rate 
contract Consumables ) 


(1) 


(4 ) 


- (5) 


- ( 6) 


20000 Nos. 


2 . 20 / unit 


44,000 


2 .20/unit 


44 , 000 


Blood collection tube 

1 unit 
K3EDTA 
Clot activator-Blood collection 1 unit 
Fluride Oxalte- Blood collection 1 unit 
Microscopic slides 

50/ Pkt. 
Microscopic Cover glass 18 mm 10gm /pkt 


2 .20/unit 


20000 Nos. 
15000 Nos. 

50pkts. 
100pkts 


33,750 
2,750 


55 / pkt. 
70 /pkt 


7,000 
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(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


RIA Vials - Polysterene 


500 /pkt 


20 pkts 


450 /pkt 


9,000 


Hitachi cups -conical bottom 


1000/pkt 


10 pkts 


8 ,500 


850/pkt 
60 /roll 


1 unit 


50 rolls 


300 


Thermal paper-haematology 
analyzer 


Universal Urine container 


1 unit 


2000 Nos. 


4 ,000 


1000 /pkt 


20 pkts 


6 ,000 


Pippette Tips Yellow 
Pippette Tips Blue 
Tissue roll 


2 /unit 
300/unit 
350/unit 
35 /unit 


500 /pkt 


10 pkts 


3,500 


1 unit 


50 rolls 


1,750 


E S R tubes westegren 


12 /pkt 


3 pkts 


360/pkt 


1 ,080 


1 unit 


1 No. 


400/unit 


400 


ESR stand clip type 
Spirit lamp 


1 unit 


1 unit 


200 /unit 


200 


Permenent markers 


1 unit 


36 Nos. 


10 / unit 


360 


Spot bandage 


100 /pkt 


50 pkts 


50 /pkt 


2 ,500 


Reagents 
Leishmans stain 


500ml 


5 Nos. 


250 /bottle 


1,250 


Geimsas stain 


250ml 


2 Nos. 


250 /bottle 


500 


Grams stain kit 


250 x 4 


1 kit 


600 /kit 


600 


5ml 


15 Nos. 


600 /vial 


9 ,000 


10 sets 


4000 /set 


40 ,000 


Quality control vial clinical 
Chemistry -Normal level 
Quality control vial-Haematology 2mlx 3 
3 levels with 20 days shelf life 
Urine strips 3 parameter 100 strips/pkt 
( Albumin , glucose , PH ) 
Urine strips 2 parameter 100 strips/ pkt 
(Glucose , Ketone ) 
Elisa test kit for HBsAg 96 wells/kit 


200 pkts 


250 /pkt 


50,000 


10 pkts 


250/pkt 


2 , 500 


30 kits 


1500 /kit 


45,000 


Elisa test kit for HCV 


96 wells /kit 


20 kits 


2500/kit 


50 ,000 


2 bottle 


500 


Reticulocyte diluting fluid 100ml/bottle 
Test kit for ASO 

100 test/kit 
2 24 /2 x 8ml turbidimetry 


250 /bottle 

5000 /kit 


4 kits 


20 ,000 


100 test/kit 


10 kits 


4500 /kit 


45,000 


Test kit for CRP 
2 X 24 /2 x 8ml turbidimetry 


100 test/kit 


2 kits 


5000 /kit 


10 , 000 


Test kit for RA factor 
2 * 24/2 x 8ml turbidimetry 


സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും 
സർക്കാർ ആശുപത്രി, 
GAISIconoš . 


(37) 
Mološ. 
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Homoeopathy Department 


No . 1506/ A2/15/ GHMCH . 


30th December 2015. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ 1506/ എ2/ 15 / ജി .എച്ച്. എം . സി.എച്ച്. 2015 ഡിസംബർ 30. 


Competitive sealed tenders are invited for the supply 
of Various Hospital equipments for the use of Government 
Homoeo Medical College Hospital, Karaparamba , 
Kozhikode . The list of equipments will be obtained along 
- with the tender forms. 


- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്കാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും സീലുവച്ച 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
വിതരണം ചെയ്യേണ്ട ഉ പ ക ര ണ ങ്ങ ളുടെ ലിസ്റ്റ് ടെണ്ടർ 
ഫോറത്തോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Estimated Cost _ 


5, 00,000. 


അടങ്കൽ തുക - 5, 00,000. 


The tenders shall be superscribed as “ Tender for 
the supply of Hospital Equipments ” and addressed to the 
Superintendent, Govt. Homoeo Medical College Hospital, 
Karaparamba, Kozhikode - 10 . The last date of the receipt 
of tender is 10 -2 -2016 at 11 a.m . Late tenders will not be 
considered . Tenders will be opened at 11. 30 a . m . 
on the same day in the presence of such of tenderers or 
their authorised representatives who may be present at 
| that time . 


ദർ ഘാ സുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കവ റിന് പുറത്ത് 
“ആശു പ്രതി ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 
ദർഘാസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് 
ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, കാരപ്പറമ്പ്, 
കോഴിക്കോട്- 10 എന്ന വിലാസത്തിൽ 10- 2 - 2016 - ന് പകൽ 
11 മണിക്കു മുമ്പായി ലഭിച്ചി രി ക്കേ ണ്ട തുമാ ണ് . വൈകി 
ലഭിക്കുന്നവ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസു 
കാരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കു ന്നതും ഏറ്റവും 
കുറഞ്ഞ നിരക്കും ഗുണ മേന്മയും ഉള്ള ഉൽപ്പന്നം 
രേഖപ്പെടുത്തിയതുമായ ദർഘാസുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതുമാണ്. 
ദർ ഘാ സിന്റെ കൂടെ മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം 
വരുന്ന തുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് നിരതദവ്യമായും 
കേരള സർക്കാരിന്റെ 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപ്രതവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


Those who want tender forms should apply to the 
| Superintendent, Govt. Homoeo Medical College Hospital, 
Karaparamba, Kozhikode - 10 . Application for tender form 
should be accompanied by a cash remittance 
< 1, 000 + VAT. Which is the price fixed for the form , 
which is not refundable under any circumstances. Sale of 
tender form will be closed at 3 p . m . on 9 -2 -2016 (4- 2- 2016 
by post). The tender forms will be obtained from the hos 
pital office on direct payment or money order only on 
working days. Those who require tender forms by post 
should send and additional amount of ` 50 towards 
postage charge. Duplicate forms, if required will be issued 
for 500 per copy. 


ദർഘാസുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് 
ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി, കാരപ്പറമ്പ്, 
കോഴിക്കോട്- 10 എന്ന വിലാസത്തിൽ സ്വന്തം പേപ്പറിൽ 
സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
- 1,000 + വാറ്റ്. ഇത് യാതൊരു കാരണവശാലും തിരിച്ചു 
നൽകു ന്ന തല്ല . ദർ ഘാ സുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യു വാൻ 
പാടുള്ളതല്ല . ടെണ്ടർ ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ 
- 50 തപാൽ ചാർജായും അയക്കേണ്ടതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ - 500 കൂടുതലായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


- A demand draft for an amount of 1 % of the total 

cost of items should be enclosed along with the 
tender as EMD. Specification also is to be attached with 
tender. An agreement in the prescribed form executed and 
signed in Kerala Govt. Stamp paper worth " 100 should 
also be submitted along with the tender. 


ദർഘാസ് ഫോറം 9 - 2 - 2016- ന് പകൽ 3 മണി വരെ 
നേരിട്ടും 4 - 2- 2016 വരെ തപാൽ മുഖേനയും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
തപാൽ മുഖേന ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മണിയോർഡർ മാത്രമേ 
സ്വീകരി ക്കു ക യു ള്ളൂ . ആശു പ്രതി സൂപ്രണ്ടിന്റെ 
നിർദ്ദേശാനുസരണം ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


The tender without the required EMD and agreement 
will summarily be rejected . Late tenders will not be 
entertained on any account. Any additional information 
required can be had from the office of the undersigned 
during working hours . 


- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 
ആശുപ്രതി ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 


Govt. Homoeo Medical 
College Hospital, 
Kozhikode. 


| ( Sd.) 
Superintendent. 
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Industrial Training Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ4- 21202 / 2015. 

2015 ഡിസംബർ 23 . 
വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ ഐ . ടി. ഐ . കളിലെ വിവിധ തരം ട്രേഡുകൾക്ക് 
റീ - വാംപിംഗിന് വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന ടൂൾസ് ആന്റ് എക്യുപ്മെന്റ് സ് വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 

( 5 % വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) 
ഒറിജിനൽ 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 


ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇനം 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


( ) 


ദർഘാസിന്റെ വാറ്റ് ആകെ ദർഘാസിന്റെ വാറ്റ് ആകെ 

5 % വില വില 5 % വില 


വില് 


1 


1,503 


- 400 


20 


420 


200 


10 


210 


ഇ4/ 163 / 2015 - പി . ഒ . സി . എം . 

ഡി ലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ 
ഉപകരണങ്ങൾ 


3 ,712 


800 


40 


4 


) 


840 


840 


400 


400 


20 


420 


420 


04/ 164 / 2015 - പി . ഒ . സി . എം . 

ഡി ലേക്കുള്ള ഷോപ്പ് ഔട്ട് 
ഫിറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ 


1 , 774 


400 


20 


420 


420 


200 


210 


ഇ4/ 165 / 2015 - പി . ഒ . സി . എം . 

ട ഡി ലേക്കുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് 
ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ് ഉപകരണങ്ങൾ 


1,500 


400 


20 


420 


200 


210 


04/ 166/ 2015 - ടി. പി. ഇ . എൽ. 

ഡിലേക്കുള്ള ഹാന്റ് ടൂൾസ് 


1,804 


400 


20 


420 


200 


210 


ഇ4 / 167 / 2015 - എം . സി. ഇ . എ . 
ട്രേഡിലേക്കുള്ള ഹാന്റ് ടൂൾസ് 


4, 511 


900 


45 


45 


945 - 


945 


500 


500 


25 


525 


525 


ഇ4/ 168 / 2015 - എം . സി. ഇ . എ . 

ഡിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ 
ഉപകരണങ്ങൾ 


അടങ്കൽ തുക - 


14 ,68,620. 


ദർഘാസ് വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും സമയവും - 27 - 1- 2016 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതിയും സമയവും - 27 -1- 2016, 5 മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 28-1-2016, 11 മണി. 


ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡറായിട്ടോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ 
രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ച കവറുകൾ ഡയറക്ടർ, വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പ്, ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്, 
ശാന്തി നഗർ, തിരുവനന്തപുരം-1 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം മേൽ പറഞ്ഞ തുക നിരതദ്രവ്യമായും 500 വിലയുള്ള കേരള സർക്കാർ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെ വില 
നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടാ യി രിക്ക ണം . അല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണ വശാലും പരിഗണിക്കു ന്ന ത ല്ല . 
കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കമ്പനികൾക്ക് മുദ്രപത്രം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ - 525 മണിയോർഡറായി അയച്ചുതന്നാൽ ഈ ആഫീസിൽ 
നിന്നും മുദ്രപത്രം വാങ്ങി അയച്ചുതരുന്നതാണ് (മണിയോർഡർ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ). ദർഘാസ് പ്രമാണം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന ഐറ്റങ്ങളിൽ ISI/BIS സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള വയ്ക്ക് മുൻഗണന 
നൽകുന്നതാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾ www. det. kerala.gov.in , www. kerala .gov.in /tender എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. 
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No. E4 /21202/2015. 

23rd December 2015 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply of tools , equipments and machinery required for Revamping 
of various trades of ITIs in the State. 


Cost of tender form ( including 5 % VAT) 


Tender No. & Items 


Earnest 
Money 
Deposit 


Cost of 
tender 
form 


Original ( 
VAT @ 

5 % 


Total 
Cost 


Duplicate ( ) 
Cost of VAT @ 
tender 5 % 
form 
(7) (8 ) 


Total 
Cost 


(1 ) 


( 3) 


(5) 


(6 


(9 ) 


1,503 


20 


420 


200 


210 


E4 /163/2015 — Electrical Equipments 
for POCM Trade 


2 


3,712 


800 


E4 / 164/ 2015 — Shop Outfit for 
POCM Trade 


40 


840 


400 


20 


420 


1, 774 


420 


200 


210 


E4 /165 /2015 — Testing Instruments 
for POCM Trade 


1,500 


420 


200 


210 


E4 / 166 / 2015 — Hand Tools for 
TPEL Trade 


1,804 


420 


200 


210 


E4 / 167/ 2015 — Hand Tools for 
MCEA Trade 


4 ,511 


900 


45 


045 


500 


25 


525 


E4 / 168 /2015 — Electrical Equipments 
for MCEA Trade 


PAC — 14, 68 ,620 . 


Last date and time of sale of tender form — 27 - 1- 2016 , 3 p . m . 


Last date and time of receipt of sealed tender — 27 - 1- 2016 , 5 p . m . 


Date and time of opening of sealed tender — 28 -1 -2016 , 11 a. m . 


The cost of tender forms will be accepted only by cash or money order. The tender should be superscribed with 
tender number and date addressed to the Director of Training, Industrial Training Department, KSHB, Shantinagar, 
Thiruvananthapuram -1. Late tenders will not be accepted . The above mentioned amount should be enclosed as Earnest 
Money Deposit . There must be a validity period of three months from the date of opening the tenders . Otherwise the 
tenders will be summarily rejected . The tenders in original should be accompanied with preliminary agreement in Kerala 
Stamp Paper worth 500 (Rupees five Hundred only ), Otherwise the tender will not be considered . The Stamp Paper will 
be forwarded to the firms outside Kerala if required by remitting525 (Rupees Five Hundred and Twenty Five only ) 
separate by Money order ( 25 is intended to cover postage and incidental expenses ). Detailed specification of items 
required can be obtained from the office of the undersigned during office hours . The tendered itemsmust have ISI/ BIS 
specification , otherwise the tender will not be considered . The details are available in the website www .det.kerala. gov.in , 
www .kerala. gov. in/ tender . 
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TENDER No. E4/ 163 / 15 


Pump Operator cum Mechanic Package 2 Electrical Equipments 


Sl. No 

in the 
syllabus 


Item Description 

as per 
syllabus 


Suggested 
Specification 


Quantity 
Required 


(4 ) 


(5) 


(2) 
6 


1 


Ammeter 300A/60A DC 
with external shunt 
Auto Electrical Test 
bench 


2 


10 


Ammeter 300A /60A DC with external shunt Analog 
type with all accessories and leads 
Auto Electrical test bench Single phase , 50 Hz AC 
input, with Growler, starting motor, Alternator and 
electrical system and vaccum testing facility . Table 
top type with suitable battery . Capable of testing 
12V /24V systems, with digital Ammeter / Voltmeter for 
easy reading, Provided with 6V DC for testing 
excitation winding and 40 /80V AC for testing shorting 
of armature /starter /rotor, * 12 /24V starter motors up to 
150A free -running current can be tested (BOSCH / 
Equivalent make ) 
Battery charger- 6V - 24 V Single phase, Table top type 
with connecting cables and clips ( 5mtrs. lead ). With 
voltage and current indicators, over charge protector, 
Branded 
DC Ohmmeter - ( to 300 Ohms, mid scales at 20 Ohms 
With all accessories and leads. 


3 


11 


Battery-charger 


4 


34 


4 


2 each 


DC Ohmmeter 0 to 300 
Ohms, mid scales at 20 
Ohms 
Electric Soldering Iron 
230 V 60 watts 230 V 25 
watts 
Energy meter, AC , Single 
Phase , 5 Amps, 230 Volts 


Electric Soldering Iron 230 V 60 watts 230 V 25 watts 
With insulated handle and suitable stand (one each ) 


Energy meter, AC , Single Phase , 5 Amps , 230 Volts 


Growler 


97 


Multimeter digital 


Growler Single phase , table top type . Growler with Probes 
& voltmeter, Armature testing dia above 35 for adjusting 
6V /12V , 24V system . 0 -30 Volt, Ammeter - () - 100 A , New 
Multimeter digital With all accessories and leads. 
Medium type. New 
Single Phase 220 V Capacitor type AC Meter squirrel 
gage Induction motor 


141 


Single Phase 220 V 
Capacitor type AC Meter 
squirrel gage Induction 
motor 
Voltmeter AC to 500 V 


11 


188 


12 


9 


Discrete Component 
Trainer/Basic 
Electronics Trainer 


A .C . Voltmeter- M .I. 0 – 500V A . C , Analog , portable box 
type Housed in bakelite case with knife edge pointer and 
anti parallel mirror scale of 140 mm length accuracy 0 .5 
Discrete Component Trainer - Basic Electronics Trainer 
Electronic component trainer kit, Facilities to study :- Diodes , 
Zener diode , Rectifier circuit, Transister, UJT, FET, 
Mosfet , SCR , TRIAC, DIAC. Working on both AC and 
DC supply, Pulser switch , Bread board , Speakers , 
Potentio meters etc. with operating manual and 
connection wires ., New 
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TENDER No. 54/ 164 / 15 


Pump Operator cum Mechanic Package 3 Shop Out fit 


SI. No 
No . in the 

syllabus 


Item Description 

as per 
syllabus 


Suggested 
Specification 


Quantity 
Required 


(2) 


( 3 ) 


(4 ) 


1 


Angle plate adjustable 
250x150x175 
Angle plate size 
200x100x200 mm 


Angle plate adjustable 250x150x175 With angle setting 
facility 
Angle plate size 200x100x200 mm Solid 90°angled type 


- 


8 


13 


Belt Tensioner gauge 


19 


Car jet washer with 
standard accessories 


Belt Tensioner Gauge Medium duty type , With all 
accessories. 
Car Jet washer Single phase , trolley type , suitable to 
connect with pipe lines, washer hose with 10mtrs long, 
500 litres tank , trigger type nozzle and all accessories . 
Chain Pulley Block -3 ton capacity with tripod stand 


22 


Chain Pulley Block -3 ton 
capacity with tripod stand 
Cleaning tray 45x30 cm . 


29 


Granite surface plate 
1600 x 1000 with stand 
and cover 
Marking out table 
90x60x90 cm . 


92 


Cleaning tray 45x30 cm . Leak proof, corrosion resistant 
type and 22 gauge thickness. 
Granite surface plate 1600 x 1000 x 100mm with stand 
and dust cover Mirror Finished top , With suitable metal 
stand . Grade II , IS 2285 - 2013 
Marking out table 90x60x90 cm With Mild Steel ribbed 
legs and 2mm metal level, finished top , Paint coated . 
V Block - 75 x 38 mm pair with Clamps Steel made with 
two blocks and two clamps 
Water pump - Two different types of coolant water 
pumps of vehicles . 


10 


190 


Gas Welding Table - 1220mm ~ 760mm With suitable metal 
made. 
Arbor press - hand operated 2 ton capacity 


1 


3 


Bench lever shears - 250mm Blade x 3mm Capacity 


V Block 75 x 38 mm 
pair with Clamps 
Water pump for 
dismantling and 
assembling 
Gas Welding Table 
1220 mm 760 mm 
Arbor press hand 
operated 2 ton capacity 
Bench lever shears 
250mm Blade x 3mm 
Capacity 
Centrifugal pump coupled 
with mono block set 
Drilling machine bench 
to drill up to 12mm 
dia along with 
accessories 
Grinding machine (general 
purpose ) D . E . pedestal 
with 300 mm dia wheels 
rough and smooth 


4 . 


10 


16 


13 


electric pump - 1 H .P single phase suction head 7 . 1/ 2m 
delivery head 20 metres 
Drilling machine -bench to drill up to 12mm dia along 
with accessories Three phase , Speed between 1800 and 
2200 rpm , with chuck key and other all accessories. 
(HMT/Equivalent make ) 
Grinding machine -( general purpose ) D .E . pedestal with 
300 mm dia wheels rough and smooth pedestal type , 
three phase , AC , 230V, 50Hz,2 HP motor with rotary 
switch . ( H .M . T / Black and decker/ Crompton greaves/ 
Equivalent make) 
Hydraulic jack -HI-LIFT type - 3 ton capacity, and 5 
ton capacity 


17 


15 


Hydraulic jack HI-LIFT 
type -3 ton Capacity 
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(1) (2) 


(3) 


19 
20 


19 


21 


25 
27 


28 


24 


29 


Multi stage pump 1HP motor with pump 2 or more impeller 
Overhead tank , pump, Tank capacity 5000 litres, 1HP motor with pump, suction 
minimum 5000 litres with 7.5m delivery 20m level indicator and medium PVC pipe 
level indicators and piping with fittings including valves 
layout 
Pipe Bending Machine Pipe Bending Machine -(Hydraulic type) 12 mm to 30 mm 
(Hydraulic type ) 12 mm 
to 30 mm 
Spring tension tester Spring tension tester-Bench type 
Tin smiths bench folder Tin smiths bench folder- 600 x 1.6 mm 
600 x 1.6 mm 
Trolley type portable air Trolley type portable air compressor - single cylinder 
compressor single cylinder with 45 liters capacity Air tank , along with accessories 
with 45 liters capacity & with working pressure 6 .5 kg/sq cm 3 phase, with 
Air tank , along with electrical supply wires of 8 mtrs , min : 10 mtrs of 
accessories & with working compressor hose. New ( ELGI/ Equivalent make ) 
pressure 6 .5 kg/sq cm . 
Welding plant Oxy Welding plant Oxy - Acetylene complete -(high pressure ) 
Acetylene complete 1. Oxygen and acetylene cylinders :Oxygen cylinder with 
( high pressure ) 

cap -capacity -7cu .m brand new , empty, high pressure , 
seamless steel gas cylinders , flat type, concave bottom 
cylinders as per IS 7285 (part 2 ) 2004. Complete with 
neck ring and valve and cap , valve as per IS 3224 , 
painted as specified under gas cylinder rules 2004 , 
supported with manufactures test certificate and approval 
from Chief Controller of Explosives- Govt. of India, Nagpur. 

The test certificate should be valid for 5 years. 
2. Dissolved acetylene cylinder with cap -capacity 6cu.m : 

Brand new , empty , high pressure, seamless steel gas 
cylinders, flat type, concave bottom cylinders as per IS 
7285 (part 2 ) 2004. Complete with neck ring and valve 
and cap , valve as per IS 3224 , painted as specified under 
gas cylinder rules 2004 , supported with manufactures test 
certificate and approval from Chief Controller of Explosives 
Govt. of India , Nagpur. The test certificate should be 

valid for 2 years 
3. High Pressure welding torch No. 2 (ISI-with nozzle 

No. 1, 2 , 3, 5 and 7 : Gas welding blow pipe ( torch ) with flash 
back arrester for versatile applications using oxygen 
and acetylene gases. Five different nozzle Nos. of 1,2 ,3,5 
and 7 . Maximum plate thickness that can be welded 

35mm , tip thread : M10x1. 
4. Trolley for cylinders — 1 No. 
5. Adjustable spanner 10 inch — 1 No. 
6 . Spindle key – 1 No. 
7. Spark lighter — 1 No . 
8. Oxygen gas rubber hose inside dia-8mm ISI, Blue 

colour- 10 mtrs long 
9. Acetylene gas rubber hose inside dia - 8mm ISI, 

Red colour — 10 mtrs long 
10 . Two stage Oxygen regulator (should confirm IS 6901) 1 No. 
11. Two stage Acetylene regulator (should confirm IS 6901) — 1 No. 
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TENDER No. E4/ 165/15 
Pump Operator cum Mechanic 
Package 4 Testing Instruments 


Si. 
No. 


Sl. No. in 
the syllabus 


Item Description as per 

syllabus 


Suggested 
Specification 


Quantity 
Required 


1 


30 


2 


Compression testing gauge 
suitable for Diesel Engine 


2 


33 


4 


Cylinder bore gauge 
capacity 20 to 160 mm 


Compression testing gauge suitable for Diesel engine . 
With different sizes of connectors suitable for different 
engines (minimum 4 different types) and pressure holding 
facility 
Cylinder bore gauge capacity 20 to 160 mm with measuring 
head , extension rods, and all accessories . Least count 
0 .01 mm Calibration certificate from NABL approved 
lab in original to be produced along the instrument 
(Mitutoyo / Yamayo/ Baker) make 
Different type of Engine Bearing model LCV type, Ball, 
Roller, Tapered roller, Needle , Shell, Angular contact roller 
Bearings (Six in a set), Genuine parts, New . 
Power input 8 .5 - 15 Volt Max. current 80 Ampere 
Injector - (Multi hole type, Pintle type ) multi spray nozzle 
and Pintle nozzle injector of CRDI Engine (QTY in sets) 


3 


37 


Different type of 
Engine Bearing model 


1 Set 


Glow plug tester 
Injector - Multi hole type , 
Pintle type 


Injector cleaning unit 


Injector cleaning unit 


1 


Injector testing set (Hand 
tester) 


Injector testing set (Hand tester) Bench Fitted type with 
all accessories , Gauges, Multiple pipes and mounting 
bolts. 


88 


Lifting jack screw type 3 
ton capacity 
Temperature gauge 0 - 100°c 


Lifting jack screw type 3 ton , 5 ton & 20 ton 
capacity with suitable lever. 


168 


Temperature gauge -with sensor 
0 - 100°c LMV type 


169 


Thermostat 


2 


178 


1 each 


Torque Wrenches 5 - 35 Nm , 
12 -68 Nm & 50 - 225 Nm 


Thermostat valve- Automotive type, genuine parts new 
Torque Wrenches - 5 -35 Nm , 12 -68 Nm & 50 -225 Nm Pre 
adjustable type, three Nos. in a set . IS 6789 : 2008 
Universal puller- for removing pulleys, bearings 3 leg type, 
max: spred , 250mm and 350mm 


182 


Universal puller for 
removing pulleys, bearings 
Vacuum gauge to read 0 to 
760 mm ofHg. 


184 


Vacuum gauge -to read 0 to 760 mm of Hg. With all 
accessories 


DualMagnetization Yoke 
AC / HWDC , 230 VAC , 50Hz 


Dual Magnetization Yoke : AC /HWDC , 230 VAC : 
50Hz HWDC for subsurface flaw detection , Lifting 
capacity 27 kgs in DC , 5 kgs in AC mode. Portable MPI 
Units 


1 set 


Liquid penetrant 
Inspection kit 


Liquid penetrant Inspection kit - with Cleaner, Developer 
and remover in aerosoal can . 


1set 
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TENDER No. E4 / 165/ 15 
Trade- Technician Power Electronics 

Package P1-Hand Tools 


Item Description as per syllabus 


SI. 
No. 


Item Name and Specification 


Quantity Required 
Chalakkudy Malampuzha 

(4) (5) 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


1 


Connecting screwdriver 100 mm 


0 


20 


2 


Neon tester 500 V. 


Connecting screwdriver 100 mm 
Stem insulated with plastic handle , tip 
dimension (3.0mm x 0.4mm ) IS 844 
Neon tester 500 V 
Acetate handle , stem insulated , 130mm length , tip 
dimension (3.5mm x 0 .4mm ) IS 5579 
Screw driver set (set of 5 ) 
Screw driver set ( set of five) -6.0 * 0 .8 , 3.5 * 0.5 , 
philips 0 , philips 1 , square Power 


3 


Screw driver set (set of 5 ) 


4 


Insulated combination pliers 
150 mm 


Insulated combination pliers 150 mm 
Made of chromium vanadium steel,with insulated 
handle ,IS 3650 


5 


Insulated side cutting pliers 
150 mm 


Insulated side cutting pliers 150 mm 
Made of chromium vanadium steel , with insulated 
handle , IS 4378 


6 


Long nose pliers 150 mm 


Long nose pliers 150 mm 


0 


12 


Made of chromium vanadium steel, with insulated 
handle , IS 5658 


7 


Soldering Iron 25 W . 240 V. 


0 


Soldering Iron 25 W . 240 V 
Max . Temperature 380°c with ceramic heating 
element, Aluminium coated spade long life bit 
SOLDRON make 


8 


Electrician knife 


Electrician Knife 
Unfolded length 150mm , with insulated handle , 
stainless steel blade 


9 


Tweezers 100 mm 


10 


Soldering Iron Changeable 
bits 10 W 


Tweezers 100 mm 
stainless steel, non magnetic, pointed end 
Soldering Iron Changeable bits 10 W 
Max . Temperature 380°c with ceramic heating 
element, Nickel coated long life 3 differentbits 
Chisel, spade and needle 


11 


De- soldering pump 


De- soldering pump 
FullMetal body, heat resistant replaceable silicone 


0 


20 


tip 


12 


Steel rule 300mm 


Steel rule 300mm 
Stainless Steel, Thickness-Imm , Width -25mm , metric, 
engraved reading 


1 


8 


380 


STORES PURCHASE 


147 


19th JAN . 2016 ] 
(1) 
13 Steelmeasuring tape -3 m 


(2 ) 


(3) 


Steelmeasuring tape -3 m 
In a case , Engraved , Width -16mm 
Crimping tool (pliers) (RJ45) 200 mm made of 
carbon steel with insulated handle 


14 


Crimping tool (pliers) 


15 


Magneto spanner set 


Magneto spanner set Contains set of 6 or more 
from 4mm to 11 mm . High quality forged steel 


16 


File flat 200mm bastard 


File flat 200mm bastard 
made of high carbon steel with wooden handle 


17 


File flat 200mm second cut 


File flat 200mm second cut 
made of tool steel or alloy steel with wooden 
handle 


18 


File flat 200mm smooth 


File flat 200mm smooth 
made of tool steel or alloy steel with wooden 
handle 


2 . 


19 


100 mm flat pliers 


100 mm flat pliers 
made of tool steel or alloy steel with wooden 
handle 


8 


20 


100 mm round Nose pliers 


100mm round Nose pliers 


made of chromium vanadium steel with insulated 
handle 


21 


Scriber straight 150 mm 


Scriber straight 150mm 
made of chromium vanadium steel with insulated 
handle 


22 


23 


24 


Hammer ball pen 0 .5 Kg. 

Hammer ball pen 0 .5Kg. 
made of high carbon steel with wooden handle , 0 2 

forge hard and tempered , IS 841 -1983 
Allen key set (set of 9 ) 

Allen key set ( set of 9 ) 
High grade Alloy Steel, 9 Pieces -1. 5 mm , 2 mm , 02 
2 .5 mm , 3 mm , 4 mm , 5 mm , 6 mm , 8mm and 

10mm , Box Packing,Metric Set 
Tubularbox spanner (set of 6 Nos.) Tubular box spanner ( set of 6 Nos.) 

Set consists of 6x 7 mm , 8 x 9 mm , 10 x 11 mm , 12x13mm 1 2 
14 x15mm , 16x17 mm ,made ofHigh Carbon Steel 

with suitable TommyBar, IS 2030 - 1989 
Magnifying lenses 75mm 

Magnifying lenses 75mm ( 1 Set Consists of 
Illuminated Magnifying lense with handle - 1 No . 
And Illuminated Magnifying lense with stand 
and flexible arm - 1 No.) Illuminated Magnifying 2 4 
lense with handle Magnification - 4X , LED light, 
high brightness, Illuminated Magnifying lense 
with stand and flexible arm Magnification -2X or 
higher, LED light, high brightness , 


25 
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(1) 


(2) 


(3) 


(5) 


26 


Hacksaw frame adjustable 


Hacksaw frame adjustable 
200mm - 300mm with wooden handle 


27 


Cold chisel 20mm 


Cold chisel 20mm Cutting Edge 20 mm , Length 
150mm Flat made of high carbon steel 
Scissors 200mm stainless steel 


28 


Scissors 200mm 


Handsaw 450mm 


Handsaw 450mm made of spring steelwith handle 


30 


Hand DrillMachine 


Hand DrillMachine 6 mm capacity ,metal body 


hand operated 


31 


First aid kit 


First aid kit including cotton , plaster, iodine 
solution , silver, sulpher diagin cream , blade , 
scissors, supporting slim wooden string with box 


41 


Toolsmakers vice 100mm 
(clamp) 


1 


2 


Tools makers vice 100 mm (clamp ) High precision 
in one piece steel construction , Hardened 
bodies and jaws, ground flat vices. 
Tools maker vice 50 mm (clamp) High precision 
in one piece steel construction , Hardened 
bodies and jaws, ground flat vices. 


42 


Tools maker vice 50 mm 
(clamp) 


1 


43 


Bench Vice 


Bench Vice Cast Iron Heavy Duty Bench Vice , Fixed 


1 


0 


Base , 100mm jaw , Body - Chromium Vanadium Steel 


TENDER No. E4/ 167/15 
Mechanic Consumer Electronic Appliances Package 1 — Hand Tools 


Sl. 


No . 


Item Description 
as per Syllabus 


Item Name and Specification 


Quantity 
Required 


Sl. No . 
in the 
Syllabus 

(2) 
1 


(4) 


(5 ) 


(1) 
1 


Connecting screwdriver 100mm 


16 


Connecting screwdriver 100 mm Stem insulated with 
plastic handle, tip dimension (3 .0 mm x 0.4mm ) IS 844 


2 


2 


Neon tester 500 V. 


Neon tester 500V 
Acetate handle, stem insulated , 130 mm length , tip 
dimension (3.5mm X 0.4mm ) IS 5579 


3 


Screwdriver set (set of 5 ) 


Screwdriver set (set of 5 ) 
Screwdriver set (set of five )-6 .0 * 0 .8, 3.5 x 0 .5, 
philips 0 , philips 1, square poker 


4 


Insulated combination pliers 150 mm Insulated combination pliers 150 mm 

Made of chromium vanadium steel with insulated 
handle , IS 3650 


5 


5 


Insulated side cutting pliers 150 mm 


Insulated side cutting pliers 150 mm 
Made of chromium vanadium steel with insulated handle , 
IS 4378 


6 


6 


Long nose pliers 150 mm 


Long nose pliers 150 mm 
Made of chromium vanadium steel with insulated 
handle IS 5658 
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(1) 


(2) 


(3) 


7 


7 


Soldering Iron 25 W . 240 V. 


Soldering Iron 25 W . 240 V 
Max . Temperature 380oc with ceramic heating element , 
Aluminium coated spade long life bit SOLDRON make 


8 


8 


Electrician knife 


Electrician knife 
Unfolded length 150 mm with insulated handle, 
stainless steel blade. 


9 


9 


Tweezers 100 mm 


Tweezers 100 mm 
stainless steel, non magnetic , pointed end 


10 


Digital Multimeter (372 digit) 


Digital Multimeter (342 digit) 
Hand held 372 Digit 1999 count LCD 17 mm Large LCD , 
DC voltage range -200mV, 2V , 20V, 200V, 1000V AC 
voltage range - 200mV, 2V, 20V , 200V, 750V , DC/AC 
current range- 200 micro A , 2mA , 200mA 2A , 20A , 
Resistance range -200 ohm , 2k, 20k, 200k , 2M22 , 20 M , 
200M Audible continuity, Diode check , hfe test 
Soldering Iron Changeable bits 10W 
Max . Temperature 380oc with ceramic heating element , 
Nickel coated long life 3 different bits- Chisel, spade 
and needle 


11 


11 


24 


Soldering Iron Changeable 
bits 10W 


12 


12 


De- soldering pump 


De-soldering pump 
Full Metal body, heat resistant replaceable silicone tip 


13 


1 


Steel rule 300 mm 


14 


2 


Steel measuring tape-3 m 


Steel rule 300 mm 
Stainless Steel, Thickness- Imm , Width -25mm , metric , 
engraved reading 
Steel measuring tape- 3 m 

In a case, Engraved , Width - 16mm 
Tools makers vice 100mm ( clamp) High precision in 
one piece steel construction , Hardened bodies and 
jaws, ground flat vices. 


Tools makers vice 100 mm 
( clamp) 


16 


4 


2 


Tools maker vice 50mm 
( clamp) 


Tools maker vice 50mm (clamp) High precision in 
one piece steel construction , Hardened bodies and 
jaws, ground flat vices. 
Crimping tool (pliers ) (Rj 45 ) 200 mm made of carbon 
steel with insulated handle 


5 


Crimping tool (pliers) 


2 . 


6 


Magneto spanner set 


Magneto spanner set Contains set of 6 or more from 
4 mm to 11 mm . High quality forged steel 


File flat 200mm bastard 


4 


File flat 200 mm bastard made of high carbon steel 
with wooden handle 
File flat 200 mm second cut made of tool steel or alloy 
steel with wooden handle 


20 


8 


File flat 200mm second cut 


4 
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(2) 


(4 ) 


(1) 
21 


(3) 
File flat 200mm smooth 


9 


4 


File flat 200 mm smooth made of tool steel or alloy 
steel with wooden handle 


22 


10 


100mm flat pliers 


8 


100 mm flat pliers made of tool steel or alloy steel with 
wooden handle 


11 


100mm round Nose pliers 


100 mm round Nose pliers made of chromium vanadium 
steel, with insulated handle 


Scriber straight 150mm 


2 


Scriber straight 150 mm made of chromium vanadium 
steel , with insulated handle 


Hammer ball pen 0 .5Kg 


2 


Hammer ball pen 0.5Kg. made of high carbon steel, 
with wooden handle , forge hard and tempered 
IS 841 - 1983 


26 


14 


Allen key set (set of 9) 


Allen key set (set of 9 ) 
High grade Alloy Steel, 9 Pieces 
1.5mm , 2mm , 2.5mm , 3mm , 4mm , 5mm , 6mm , 8mm and 
10mm , Box packing Metric Set 


Tubular box spanner ( set of 
6 Nos.) 


Tubular box spanner (set of 6 Nos .) 
Set consists of 6x7mm , 8x9mm ,10x11mm , 12x 13mm , 
14x15mm , 16 * 17mm , made of High Carbon Steel, 
with suitable Tommy Bar, IS 2030 - 1989 


28 


16 


Magnifying lenses 75mm 


4 


Magnifying lenses 75mm (1 Set Consists of Illuminated 
Magnifying lense with handle - 1 No. And Illuminated 
Magnifying lense with stand and flexible arm -1 No.) 
Illuminated Magnifying lense with handle Magnification -4X , 
LED light, high brightness, Illuminated Magnifying 
lense with stand and flexible arm Magnification - 2X or 
higher, LED light, high brightness 


29 


17 


Continuity tester 


12 


Continuity tester with LED display and audio indication , 
AA dry cell operated 


18 


Hacksaw frame adjustable 


3 


Hacksaw frame adjustable 200mm 300mm with wooden 
handle 


19 


Cold chisel 20 mm 


2 


Cold chisel 20 mm Cutting Edge 20 mm , Length 150 mm 
Flat Made of high carbon steel 


20 


Scissors 200 mm 


Scissors 200 mm stainless steel 


21 


Handsaw 450 mm 


Handsaw 450 mm made of spring steel with handle 


2 


Hand Drill Machine 


3 


Hand Drill Machine 6 mm capacity, metal body hand 
operated 
Bench Vice Cast Iron Heavy Duty Bench Vice, Fixed 
Base , 100 mm jaw , Body-Chromium Vanadium Steel 


Bench Vice 


1 
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TENDER No . E4 / 168 /15 
Mechanic Consumer Electronic Appliances Package 2 — Electrical Equipments 


No . 


Sl. No. 

in the 
Syllabus 

(2) 


Item Description 
as per Syllabus 


Item Name and Specification 


Quantity 
Required 


(1) 


(3 ) 


(5 ) 


1 


26 


8 


Dual DC regulated power supply 
30 -0 - 30V , 2 Amps 


Dual DC regulated power supply 30 -0 -30 V , 2 Amps 
Out put volt-0 - 30 V DC (Dual), Output current 0A -2A , 
(Dual), Input power 230V AC + / - 10 % , Line and load 
regulation , Regulation CV -0.01 % , 2mV, CC -0.1 % , 2 mA , 
coarse and fine adjustments for current and voltage, 
excellent over load and short circuit protection , 
Rugged metal Cabinet, voltage and current displays in 
3 digit 7 segment LED display for each channel 


3 


28 


LCR meter (Digital) 


2 


4 


30 


Signal Generator, 0 -100 KHz 


Digital LCR Meter 492 digits mains operated , 1 pF 
to 2000 uF , 0 . 1 ohm to 200 Mohm , 0 .1uH to 2000H , 
Dissipation factor and Quality Factor measurement 
Signal Generator , 0 - 100 KHz 
Frequency range - 100KHz to 260MHz in 8 range, 
4 digit LED display, Output Sine Wave, Voltage :100mV 
max . into 75 ohms, Output Control : 0dB / 100B * 2 & 
fine control , Modulation - Internal Modulation -Mod . 
Freq : 1KHz & 400Hz selectable , AM : Upto 80 % 
adjustable. FM : Dev. 0 - 100KHz adjustable at 260MHz, 
External Modulation - Frequency . 50Hz to 20KHz, 
AM : 0 -80 % AM , FM : 0 - 100KHz FM , with BNC to 
BNC Co axial Cable & Instruction Manual 
Battery Charger 6VX 4 Battery, 12V X 2 Battery 
Input Volt -230 AC , 50 Cycle Output volt- 24 DC , 
current- 10A max , circuit breaker, Reverse polarity and 
overload protection , Rotary switch to select volt & 
Amp. input & output, Fuse, pilot light, Main Switch ,+ 
Knob , Diode circuit, Built in Ammeter & Voltmeter 


5 


31 


Battery Charger 


2 


6 


32 


Analog Multimeter 


1 


Analog Mutimeters DC Voltage : 0 to 2 .5 /10 /50 /250 /1000V , 
AC Voltage : 20mV, 200mV, 10/50 /250/ 1000V , DC Current: 
200 micro A /2 .5mA/25mA/20A . Resistance : 0 to 2K /20K / 
2M /20M2, Sensitivity -Not less than 50 Kilo Ohm / Volt 
for DC 


7 


33 


3 


Function generator (Triangular, 
Square and sine wave ) 


Function generator ( Triangular, Square and sine wave) 
Multi Waveform Signal Generator Frequency Range 
0 .01Hz to 3 MHz in 5 or more decade ranges, Output 
impedance -50 Ohms, Output Waveforms- Sinusoidal, 
Triangle, Square, Ramp, Pulse, TTL (Sync) & DC 
Outputs , Duty Cycle- 10 % to 90 % variable, Output- 10Vp -p , 
digital seven segment disply, with BNC ( M ) to 
Alligator Clip and instruction manual 


Gaz . No. 3 / 2016 /DTP ( Stores Purchase ) . 


385 


19th JAN . 2016 ] 


STORES PURCHASE 


(1) 


(2) 


(3) 


( 4 ) 


8 


38 


Digital IC Tester 


1 


9 


40 


Rheostats various values 
and ratings 


Soldering & De soldering 
station 


Digital IC Tester * Tests a wide range of Digital IC s 
such as 74 Series, 40 /45 Series of CMOS IC ,s. * Tests 
Microprocessor 8085 , 8086 , * Test Peripherals like 8255 , 
8279 , 8253, 8259 , 8251, 8155, 6264 , 62256 , 8288 , 8284 . 
* Auto search facility of IC s, * Test by: Truth table / 
sequence table comparison , * ZIF : 40 pin DIP ZIF sockets , 
*Keys : 28 keys Key pad with numerical & functional, 
keys, Digital Display, Supply Input Voltage: 230VAC , 
With Instruction Manual 
Rheostats various values and ratings 7022 / 2 .8A , 
30012 / 1. 7 A , 175012 /0 .6A , 37022 / 1. 8A , 100022 /0 .5A , 
50092/0 .6A , 25022 / 0 . 8A (1 each ), Open Round Single 
Tube, Former - Vitreous enamelled steel tube or 
Vitrified Ceramic ,WIRE- Cupro - Nickel Alloy/Nickel 
Chromium Alloy , Preferable Phosphor Bronze 
Sliding Contacts 
Soldering & De soldering station soldering station : 
230V , 50Hz, temperature can be set in the range 
2000C - 4800C , Variable Heating Control, Station 
Includes Power Unit , Soldering Pencil, Stand and Sponge . 
Desoldering station : temperature 3800C -4800C , 
Equipped with vacuum pump type desoldering tool 
with nozzle and built in heater Soldering Iron and 
Desoldering Gun -Maximum 50 Watts 
SMD Soldering & De soldering station with necessary 
accessories Suitable for SOIC , QFP, PLCC , BGA, SOJ, 
etc . with its nozzles, Anti- Static , ESD Safe Maximum 
power consumption : 320W * * Air temperature : 100°C 
480°C or 212°F to 896° F, with Stand and Sponge, Digital 
Display for Temperature and Air pressure 
SMPS of different make (1 Set consists of 2 Nos. for 
Computer and 2 Nos. for Colour Television ) 
For computer : 450 Watt, 


11 


3 


SMD Soldering & De soldering 
station with necessary 
accessories 


12 


3 


SMPS of different make 


D C Output Voltage : +5V; Current: 40A 
Voltage : + 12V ; Current: 20A 
Voltage : + 3.3V ; Current: 28A 
Voltage : — 5V ; Current: 0.5A 
Voltage : — 12V ; Current: 0 .5A 
Voltage : + 5VSB ; Current: 2A , 
For colour television : - Output power, 80W ( 115V, 0 .56A 
for B + and 13V , 0.76A ), Input voltage, 85 to 265V., 
(universal input), 60Hz 
DSO (colour ) Bandwidth 100MHz, Two channel, 
colour, 230V supply , Sample rate: — 500M /S on all 
channels , Record lenght: — 2500 points per channelgle 
Channel) 
CRO Dual Trace 20 MHz (component testing facilities) 


DSO (colour ) 


2 


14 


29 


CRO Dual Trace 20 MHz 
(component tesing facilities) 


2 


KSHB , 
Shantinagar, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Director of Training (In - charge). 
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Medical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Last date and time of receipt of tender form 
23 -1-2016, 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender 
- 23 -1- 2016, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
| ( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 

of The Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram, Kerala State, Pin - 695 011. Money 
Order should reach this office on or before 15 - 1 - 2016 . 
No other forms of remittance will be accepted . 

LIST OF ITEMS 


നമ്പർ സി5- 30025 /2015 / എം . സി. റ്റി . 2015 ഡിസംബർ 23. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എസ്. എ . ടി. 
ആശു പ്രതിയിലെ കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമ സ ട്ടി ക്കൽ 
സയൻസിലേക്ക് ആ വശ്യമായ കെമിക്കൽസ് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 105 / 2015 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 650. - 

ശരിപ്പകർപ്പ് 325. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 22 - 1-2016 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 1-2016, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
23 - 1- 2016 , 3 മണി. 


- St . 

No . 


Item 


Qty . 
required 


1 Kit 


(1) 

- (2) 
1 PARP Universal Colourimetric Assay Kit 

(96 tests ), Non radioactive , Contains a 
Histone - coated 96 -stripwell Microplate , 
Capable of measuring 0 .01 Units of 
PARP/well. Contains: PARP -HAS: 10U /ul, 
20X PARP Buffer ( 2 vials ), 10X PARP 
Coaktail, 200m, M3 -Aminobenzamide etc . 


2 Hi- MMul V Reverse Transcriptase (20U / ul) 2 x 5000U 

for synthesis of cDNA from RNA or 

single stranded DNA 
3 Recombinant RNase inhibitor 5000 U 2 x 5000U 


4 


Oligo ( dT ) 15 primer, 20ug 


2 x 20ug 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മാ യ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 15 - 1 - 2 016 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


5 Alpha amylase from Bacillus substills .- 1x 25 G 

165 ,000 BAU /g , Off -white to Tan Powder 
6 Taq Polymerase , 5 units / ul supplied with 2 x 1000U 

10X buffers with MgCl, from Thermusaquaticus 


7 Beta Nicotinamide adenine dinucleotide 1 x 100 G 

hydrate (B DPN, B NAD ) ( 2 99 % ) 1G in 
polybottle , Electron acceptor. 


8 Anti- human MMP antibody produced in 1x 100 Ug 

rabbit which reacts with canine , rabbit , 
boyine , human , mouse , zebrafish, rat, 
guinea pig , sheep , rabbit, pig and horse, 
0 .5 -1.0 mg/ml, polyclonal, unconjugated , 
Pack size: 100UG 


| 9 


No. C5/ 30025/ 2015/MCT. | 23rd December 2015. 

Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of Chemicals required for the 
College of Pharmaceutical Science to Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed , tender numbers and 
addressed to the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. - 105/2015. 
Cost of tender form (inclusive Sales Tax ): 

Original — 650 . 

Duplicate - 325. 
Last date and time of sale of tender form 
22 - 1- 2016, 3 p . m . 


Alpha- Glucosidase, 100 UN , Activity : 1x 100 U 
Approximately 80 units/mg solid or more 
(containing 30 -40 % of BSA ), White 
powder , pH :7 


10 


Paraffin wax, Block form , congealing 10x 500g 
point: 58-60°C . 


Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (2) 


നമ്പർ സി6 - 14438 (1)/ 2015/ എം . സി . കെ . 


2015 ഡിസംബർ 14. 


കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് സി . പി . ആർ. 
ടോർ സൊ വിത്ത് ലൈറ്റ് ഇൻ ഡി ക്കേ റ്റർ - 2 എണ്ണം 
( സ്കിൻ ലാബ്) വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . 

ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ - 735 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
25- 1- 2016, 11. 30 മണി വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രത ങ്ങൾ തപാ ലിൽ ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ ി 40 അധികം 
മണിയോർഡർ ആയി അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
മണിയോർഡറുകൾ ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 
10 ദിവസം മുമ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ 
വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 
- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി6 - 14438 (1)/ 2015 എം. സി. കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
സി. പി . ആർ. ടോർസൊ വിത്ത് ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ - 
2 എണ്ണം എന്ന മേലെ ഴു ത്തോടു കൂടി പിൻ സി പ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
28 - 1 - 2016 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്ക വിധം 
അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിശ്ചിത സമ യ ത്തി നു ശേഷം 
ലഭി ക്കു ന്നതോ അപൂർണ്ണ മാ യതോ ആയ ദർഘാ സു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 
29 - 1- 2016 , 2.30 -മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 

വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രതത്തിനോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. 
യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു 
വാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


നമ്പർ സി6 - 14438( 2 )/ 2015 / എം . സി. കെ . 2015 ഡിസംബർ 14 . 

- കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . 

സ്റ്റുഡന്റ് സ് സ്കിൽ ലാബ് 

ഐ . വി . ആം . - 2 എണ്ണം 
എയർവെ മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനർ ഓൺ സ്റ്റാൻഡ് 

- 2 എണ്ണം ( അഡൽട്ട്). 
- ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ - 945 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
25 - 1 - 2016 , 11 .30 മണി വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രതങ്ങൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ - 40 അധികം മണി 
ഓർഡർ ആയി അയക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിനു 10 ദിവസം മുമ്പ് 
ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് പ്രത ത്തിന്റെ വില മടക്കി. 
നൽകുന്നതല്ല. 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസ് കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് നമ്പർ 
സി6 - 14438 ( 2 ) / 2015 / എം . സി . കെ . ഉപ ക ര ണ ത്തിന്റെ പേര് 
“ എ . വി . ആം . - 2 എണ്ണം, എയർ വ മാ നേ ജ് മെന്റ് 

ട്രെയിനർ - 2 എണ്ണം” എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 28 - 1- 2016 
ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ട 
താ ണ് . നിശ്ചിത സമ യ ത്തി നു ശേ ഷം ലഭി ക്കു ന്ന തോ 
അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 29 - 1- 2016, 2.30 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

- വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പത്രത്തിനോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. 
യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു 
വാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
No. C6 -14438( 2 )/ 2015/ MCK. 14th December 2015. 

Seald competitive tenders are invited for the purchase 
of following equiments to Government Medical College , 
Kottayam. 

Students Skill Lab 
IV Arm - 2 Nos. 
Airway Management Trainer on Stand ( Adult ) 2 Nos . 

Tender forms can be had from this office on payment 
of 945 each prescribed cost in cash or by money order 
till 25 - 1 - 2016 , 11. 30 a . m . No other modes of remittance will 
be entertained . Those who require tender forms by post, a 
sum of 40 will be added towards postage charges. 
Money Orders should reach this office at least 10 days 
prior to the closing date of tender sales. Cost of tender 
forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelops as " Tender No . C6 - 14438 (2 )/2015 / MCK for the 
purchse of IV Arm — 2 Nos ., Airway Management 
Trainer - - 2 Nos. addressed to " The Principal, Government 

Medical College, Kottayam - 8 should reach this office on 
or before 28 - 1 - 2016 , 2 p .m . the due date mentioned in the 
schedule . Tenders received late will not be entertained . 
The duly received tenders will be opened at 29 - 1 - 2016 , 
2 . 30 p . m . in the presence of the tenderers or their 
authorized representatives who may present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during working hours . The under signed reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 


No. C6 -14438( 1)/ 2015/ MCK . 14th December 2015. 

Seald competitive tenders are invited for the purchase 
of CPR Torso with Light Indicator — 2 Nos. (Skill Lab ) to 
Government Medical College, Kottayam . 

Tender forms can be had from this office on payment 
of 735 each prescribed cost in cash or by money order 
till 25 -1-2016, 11.30 a. m . No other modes of remittance will 
be entertained . Those who require tender formsby post, a 
sum of 40 will be added towards postage charges. 
Money orders should reach this office at least 10 days 
prior to the closing date of tender sales . Cost of tender 
forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelops as " Tender No . C6/ 14438( 1 ) /2015/ MCK for the 
purchse of CPR Torso with Light Indicator — 2 Nos. 
addressed to "The Principal, Government Medical College , 
Kottayam - 8 ” should reach this office on or before 
28 - 1 - 2016 , 2 p .m . Tenders received late will not be 
entertained . The duly received tenders will be opened at 
29 - 1- 2016 , 2 .30 p . m . in the presence of the tenderers or 
their authorized representatives who may present at 
that time. 

Further details can be obtained from this office 
during working hours . The under signed reserves the 
right to reject any tender without assigning any reason . 
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- ( 3 ) 


നമ്പർ സി6/ 14438 ( 3)/ 2015/ എം . സി. കെ . 


2015 ഡിസംബർ 14 . 


കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . - 


The duly signed tenders superscribed on the 
envelops as " Tender No . C6/ 14438 ( 3)/2015/ MCK for the 
purcahse of ALS Trainer — 2 Nos ., Male and Female 

Catheterization with stomas — 2 Nos., addressed to “ The 
| Principal, Govt. Medical College, Kottayam- 8 ” should reach 

this office on or before 28 - 1 - 2016 , 2 p .m . the due date 
mentioned in the schedule. Tenders received late will not 
be entertained . The duly received tenders will be opened 
at 29 -1-2016 , 2 .30 p. m . in the presence of the tenderers or 
their authorized representatives who may present at that 
time. 

Further details can be obtained from this office 
during working hours . The under signed reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 


Government Medical College, 
Kottayam . 


( Sd.) 
Principal . 


ഇനം- എ . എൽ. എസ്. ട്രെയിനർ - 2 എണ്ണം. 

മെയിൽ ആന്റ് ഫീമെയിൽ കാത്തറ്റെറൈസേഷൻ 
വിത്ത് സ്റ്റോമാസ് - 2 എണ്ണം (സ്റ്റുഡന്റ് സ് സ്കിൽ 

ലാബ്). 
ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ - 840 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
25 - 1- 2016 , 11.30 മണി വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രതങ്ങൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ - 40 അധികം മണി 
ഓർഡർ ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിനു 10 ദിവസം മുമ്പ് 
ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് പ്രത ത്തിന്റെ വില മടക്കി. 
നൽകുന്നതല്ല . 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസ് കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് നമ്പർ 
സി6 /14438 ( 3 ) / 2015 / എം . സി . കെ . ഉപക ര ണ ത്തിന്റെ പേര് 
എ . എൽ. എസ്. ഐ യി നർ - 2 എണ്ണം, മെയിൽ ആന്റ് 
ഫീമെയിൽ കാത്ത ഐ വൈ സേ ഷൻ - 2 എണ്ണം എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോട്ടയം- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 28- 1-2016 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് 
മുമ്പേ ലഭിക്കത്തക്ക വിധം അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ്. നിശ്ചിത 
സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ ആയ 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. യഥാസമയം ലഭ്യമായ 
ദർഘാസുകൾ 29 - 1- 2016, 2.30 - ന് തുറക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


[ നമ്പർ 29/ 2015 - 16 / എംസിടിസിആർ) 


നമ്പർ സി7 - 22673 / 2015 / എംസിടിസിആർ. 2015 ഡിസംബർ 22. 


തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനാട്ടമി 
- ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ ട നോക്യുലർ 
റിസർച്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പ്സപ്ലെചെയ്യുന്നതിനായി തയ്യാറുള്ള 
വരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ “ ടെണ്ടർ നമ്പർ 29/ 2015 -16/ എംസിടിസിആർ 
എന്ന് ഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും, പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, മുളംകുന്നത്തുകാവ്- 680 596 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 21-1- 2016 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക്മുമ്പായി അയച്ചു . 
ത രേ ണ്ടതും ആകുന്നു . ദർ ഘാ സുകൾ അന്നേ ദിവസം 
2 . 30 മണിക്ക് ബന്ധ പ്പെട്ട വരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


വിശദ വി വ ര ങ്ങ ൾ ദർഘാസ് പ്രത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


No. C6 /14438( 3 )/2015/ MCK . 


14th December 2015. 


Seald competitive tenders are invited for the 
purchase of following equipments to Medical College , 
Kottayam. 

- Items - ALS Trainer ( Pediatric ) 2 Nos. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 


ഒറിജിനൽ - 420 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 210 . 


Male and Female Catheterization stomas 
2 Nos. ( Skill Lab). 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും -- 20 - 1- 2016 വൈകുന്നേരം 4 മണി. 


മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 14 - 1- 2016 വൈകുന്നേരം 4 മണി. 


Tender forms can be had from this office on 
payment of - 840 each prescribed cost in cash or by 
money order till 25 - 1- 2016 , 11. 30 a . m . No other modes of 
remittance will be entertained . Those who require tender 
forms by post, a sum of 40 will be added towards 
postage charges. Money Orders should reach this office 
at least 10 days prior to the closing date of tender sales. 
Cost of tender forms will not be refunded . 


- ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ - 50 ചേർത്ത് 
- മണി യോർഡർ അയ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ്. വൈകി ക്കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ബന്ധപ്പെടുക. 
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[ No . 29/2015 - 16/ MCTCR ) 


No, C7 -22673/2015/ MCTCR . | 22nd December 2015. 

Sealed tenders are invited for the supply of 
Trinocular Research Microscope to Department of 
Anatomy, Government Medical College, Thrissur. The 
tender should be superscribed " Tender No . 29 /15 -16 / 
MCTCR for the supply of Trinocular Research 
Microscope” and addressed to the Principal, Government 
Medical College, Thrissur. The last date fixed for the 
receipt of tender is at 1 p . m . on 21 - 1 - 2016 and opening is 
at 2 . 30 p . m . on 21 - 1 - 2016 . Sale of tenders will be closed 
on 20 -1- 2016, 4 p . m . The Cost of tender form is - 420 
and Duplicate copy is 210 . The tender form is not 
transferable . Money Order will be accepted towards cost 
of tender form till 14 - 1- 2016, 4 p. m . - 50 should be sent 
additionally if needed by post. Further details can be had 
from the office of the undersigned . 


- മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്2 - 14252 / 2015 / 
പാത്തോളജി വകു പ്പി ലേക്ക് ഇമ്മ്യൂണോ ഫ്ളൂറസൻസ് 
റീയേജന്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

അടങ്കൽ തുക - 2,12,000. 
നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 525. 
തപാൽ മുഖേന- 575 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 15 - 1-2016, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 22 -1-2016 വൈകിട്ട് 3 മണി. 

- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും -- 23 - 1- 2016 രാവിലെ 11 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
23 - 1- 2016 രാവിലെ 11.30 മണി. 

വില നിജമായിരിക്കേണ്ട തീയതി- - 31- 3- 2016. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനു 
മുള്ള മേൽവിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്- 8. 


Government Medical College, 
Thrissur. 


( Sd.) 
| Principal . 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


നിബന്ധനകൾ 


- 1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം ( ത ന ത് ) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആ വ ശ്യ പ്പെ ടുന്ന പക്ഷം ദർ ഘാ സു കാ ര ൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ പരി ശോ ധ ന യ് ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
-- വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
- വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ്ര വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 
( ചു രു ങ്ങി യത് 5 വർഷം) നിര ക്കു കൾ വെവ്വേറെ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന 
സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 

പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല . 


നമ്പർ എസ്2 / 14252/ 2015 / എം . സി . സി . 2015 ഡിസംബർ 26. 

കോഴിക്കോട് ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പാത്തോളജി 
വിഭാ ഗത്തിലേക്ക് ഇമ്മ്യൂണോഫ്ളൂറസൻസ് റീയേ ജന് 
വിത രണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( ഫോൺ: 0495 2350212 ). - 200 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടും കൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപ്പത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 250 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മത 
പ്രതത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി 
ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികു തി കളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
കട ത്ത് , ഇൻഷ്വറൻസ്, ക യ റ്റി റക്ക്, യന്ത സാ മഗികൾ 
സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാരൻ 
സ്വയം വഹി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപ്രതം, 
മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർ ഘാ സു കൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ 
ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പതി നി ധി യു ടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


- No. S2/14252/2015/ MCC . 

26th December 2015. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the Manufacturers/authorized dealers for 
the supply of Immunofluoroscence Reagents to the 
Department of Pathology, Government Medical College, 
Kozhikode , Kerala, India . 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Government Medical College, 
Kozhikode during working hours (Phone : 0495 -2350212 ). 
Tender should be superscribed with tender number and 
addressed below . The tender should be submitted along 
with an agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 
- 200 ( Rupees Two hundred only ) and Earnest Money 
Deposit @ 1 % of the total cost of the item tendered for. 
Stamp Paper will be supplied to the firm outside Kerala 
on request along with remittance of 250 ( Rupees Two 
| hundred and fifty only ). addressed to the Principal, 
Government Medical College , Kozhikode . Specimen copy 
of the agreement is annexed with the tender form . 
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Motor Vehicles Department 

TENDER NOTICES 


Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance, loading, unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 


(1 ) 
No. G2/ 16502 /2015 / M . 

19th December 2015. 
Sealed and competitive tenders are invited for supply 
of Seven Nos . SLR Cameras at RT Office, Malappuram on 
behalf of Road Safety Council , Malappuram . Tender 
should reach this office on or before 11 a .m . on 21- 1 - 2016 . 
Details can be downloaded from www .keralamvd . gov. in . 

EMD — 3,045. 
Cost of tender form — 700. 


The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable . Cheque, Draft, Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. The tender will be opened as detailed 
below . Belated tenders will not be accepted . 

Superscription — Tender No. S2/14252/2015 /MCC for 
the supply of Immunofluoroscence Reagents to the 
Department of Pathology, Government Medical College , 
Kozhikode. 

Estimated Cost - ` 2,12,000 . 
E . M . D . — 1 % . 
Cost of tender form — 525. 

By Post - ` 575 . 
Last date and time of sale of tender form by post 
15 - 1- 2016 , 3 p . m . 

Last date and time of sale of tender form — 
22 - 1-2016 , 3 p . m . 

Due date and time of receipt of tender 
23- 1-2016 , 11 a. m . 


No. G2/ 19502 /2015 . 

19th December 2015 . 
Sealed and competitive tenders are invited for supply 
and Installation of Air Conditioners and Voltage Stabilizer 
for server rooms at RT Office , Malappuram , Sub RT 
Offices- Perinthalmanna, Tirur and Ponnani on Buy Back 
scheme. Tender should reach this office on or before 
11 a .m . on 21- 1 - 2016 . Details can be downloaded from 
www . keralamvd .gov .in . 

EMD - ` 2,000 . 


Cost of tender form - 


400 . 


Regional Transport Office , 
Civil Station , 
Malappuram -676 505. 


(Sd .) 
Regional Transport Officer. 


Date and time of opening of tender — 23 - 1 - 2016 , 
11. 30 a . m . 


Technical Education Department 

ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


Date up to which the rates are to be firm — 31- 3- 2016 . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal, Government Medical College , 
Kozhikode . 


SPECIAL CONDITIONS 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 


2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty : minimum 2 years. 
4 . AMC and CAMC: minimum 5 years . AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 
considered for selection if necessary . 


MMID 111/5478/ 2015 /M31. .S1. 

2015 WIMOMS 21. 
തിരു വ ന ന്ത പുരം എ ബി നീ യ റിംഗ് കോളേജിലെ 
മെക്കാനിക്കൽ വകുപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും 
മുദ്രവച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

BÖRejmů mmid - 18 / 15 / 11/2000 . 
MMONDT Test Specimen , Accessories & Gauges . 
(As2008 110BBUỔ www .cet.ac . in - 08 eisjaom .) 
cosa 08 Mas 3,55,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

630181008 - 840 ( 800 + 5 % quoğ). 
WydzJlcanğ — 420 ( 400 + 5% uloğ ). 

M108 0191 890 . 
ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പ നയുടെ അവ സാന 
ml00100 N2001029 - 1-2016 , 2 20 . 

- ദ ർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
MOO12029 - 1- 2016 , 3 oomi. 

- ദർഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 - 1- 2016 , 11 cm . 


5 . No advance payment will be made . 


Government Medical College, 
Kozhikode. 


(Sd .) 
Principal. 
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ദർ ഘാ സ് വില പണ മാ യി ട്ടോ മണി യോർഡർ 
ആയിട്ടോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് നമ്പർ, 
തീയതി എന്നിവ രേഖ പ്പെ ടു ത്തി മുദ്രവച്ച ക വ റൂ കൾ 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 16 
എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ച് 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 3,600- ന്റെ നിരതദ്രവ്യവും 
- 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ പാഥ മിക 
കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടാ യി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . അ ല്ലാ ത്ത വ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ കേരളാ സ്റ്റോർ പർച്ചേയ്സ് മാനുവലിലെ നിബന്ധ 
നകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും. 


No. P1/ 5478/ 2015/ CET. | 21st December 2015. 

Sealed tenders are invited for the supply of 
Equipment for the use of Mechanical Engineering 
Department, College of Engineering Trivandrum , 
Thiruvananthapuram . 

Tender No. — 18 / 15 /P1 /ME. 
| Name of Item - NDT Test Specimen , Accessories & 
Gauges . 

( For more details visit www.cet.ac.in.) 
Estimated Cost _ 3,55,000. 
Cost of tender form : 

Original - 840 ( 800 + 5 % VAT). 
Duplicate = 420 ( 400 + 5 % VAT ). 

By Post ( Original ) - 890. 
Last date and time of sale of tender form 
29-1-2016, 2 p. m . 

Last date and time of receipt of tender – 
29 -1-2016, 3 p . m. 

Date and time of opening of tender — 30 - 1 -2016 , 
11 a. m . 

Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non - refundable 
under any circumstances . The tender forms are not 
transferable. Cost of tender form is only acceptable by 
money order or cash remittance to this office. As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of 200 and Earnest Money Deposit for 3 , 600 . 
Tenders without agreement, tender form and Earnest 
Money Deposit will be rejected . All the tender 
proceedings shall be in accordance with rules stipulated 
in Kerala Store Purchase Manual. 


- (2) 
നമ്പർ പി1 /10269 / 2015 / സിഇടി. 

2015 ഡിസംബർ 21. 
- തിരു വ ന ന്ത പുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
സിവിൽ വകുപ്പിൽ ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ്നമ്പർ 23/15 / പി1/ സി ( Re -tender of 17/15/ P1 / C ) 
ഇനം - Equipments for Geotechnical Lab . 
(കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ www.cet. ac.in - ൽ ലഭ്യമാണ്.) 
അടങ്കൽ തുക - 2,82,500. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 630 ( 600 + 5 % വാറ്റ്) . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 315 ( 300 + 5 % വാറ്റ്). 

തപാൽ വഴി - 690. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പ നയുടെ അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും 29 - 1- 2016, 2 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 29 - 1- 2016 , 3 മണി. 

- ദർഘാ സ് തുറ ക്കു ന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 - 1- 2016, 2 മണി. 

- ദർഘാ സ് വില പണ മാ യി ട്ടോ മണി യോർഡർ 
ആയിട്ടോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, 
തീയതി എന്നിവ രേഖ പ്പെടു ത്തി മുദ്രവച്ച കവറു കൾ 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 16 
എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ച് 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം - 2,900- ന്റെ നിരതദ്രവ്യവും - 200 
വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പത്രവും 
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ കേരള സ്റ്റോർ പർച്ചേയ്സ് മാനുവലിലെ 
നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും. 


| No . P1/10269/2015 / CET. 

21st December 2015 . 
Sealed tenders are invited for the 
supply of Equipments for the use of Civil Engineering 
Department of College of Engineering Trivandrum , 
Thiruvananthapuram . 

Tender No. — 23 /15 /P1/ C (Re-tender of 17 / 15/ P1 /C ). 
Name of Item - Equipments for Geotechnical Lab . 
(For more details visit www . cet .ac. in .) 
Estimated Cost - 2,82, 500. 
Cost of tender form : 

Original - 630 ( 600 + 5 % VAT). 
Duplicate = 315 ( 300 + 5 % VAT). 
By Post ( Original) - 690 . 
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| Last date and time of sale of tender form - 
29- 1 -2016 , 2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 
29-1- 2016, 3 p. m . 

Date and time of opening of tender — 30 - 1 - 2016 , 
2 p. m . 

Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non - refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable . Cost of tender form is only acceptable by 
money order or cash remittance to this office. As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of 200 and Earnest Money Deposit 2 ,900 
Tenders without agreement, tender form and Earnest 
Money Deposit will be rejected . All the tender proceeding 
shall be in accordance with rules stipulated in Kerala 
Store Purchase Manual . 
College of Engineering, 

( Sd.) 
Thiruvananthapuram . 

Principal. 


No. P1/3704/2015. 

28th December 2015. 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of Electronic Densimeter for Polymer 
Technology Department for Government Polytechnic 
College, Kottayam at a total cost of ` 1,45,000 . 

Tender No . - -04/ 2015 . 
E. M . D . — 1 % of the total estimate value. 
Cost of tender form : 

Original - 400 + VAT 5 % = 420 . 

Duplicate - 200 + VAT 5 %= 210 . 
Date up to which tender form will be sold 
19 -1- 2016, 3 p . m . - 

Last date and time of receipt of tender 
20- 1- 2016 , 12 Noon 

Date and time of opening of tender - 20- 1- 2016 , 
- 3 p . m . 

Mode of remittance of the cost of tender form — In 
cash remittance in the college Office or by Money Order. 
Those who want tender form by post should remit in 
additional amount of 50 for each tender as postal 
charge . 
- An agreement in Kerala Stamp Paper worth - 200 
is to accompany the tender. Tender forms can be had 
from the office of the Principal, Government Polytechnic 
College, Kottayam . More details can be obtained from the 
office on working time. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- ( 1) 


നമ്പർ പാ / 3715 / 2015. 


2015 ഡിസംബർ 28. 


നമ്പർ പ1/ 3704 / 2015. 

2015 ഡിസംബർ 28. 
- കോട്ടയം സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ 
പോളിമർ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഡൻസി മീറ്റർ 
വിത രണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് മൽസര സ്വഭാവമുള്ളതും 
മുദ്രവച്ചതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 04/ 2015. 
അടങ്കൽ തുക - 1,45,000. 
നിരതദ്രവ്യം- ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 400 + വാറ്റ് 5 % = - 420 

പകർപ്പ് - 200 + വാറ്റ് 5 % = 210 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 1- 2016, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 20 - 1- 2016 , 12 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20 -1- 2016, 
3 മണി. 


- കോട്ടയം സർക്കാർ പോളി ടെക്നിക് കോളേജിലെ 
പോളിമർ വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് ഓ സി ലേറ്റിംഗ് ഡിസ് ക് 
റിയോമീറ്റർ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് മൽസര 
സ്വഭാവമുള്ളതും മുദ്രവച്ചതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 05 / 2015. 


അടങ്കൽ തുക - 


4, 25, 000. 


നിരതദ്രവ്യം ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ - 900 + വാറ്റ് 5 % = 945 

പകർപ്പ് - 450 + വാറ്റ് 5 % = 475 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 1- 2016, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ 50 തപാൽ 
കൂലിയായി അയക്കേണ്ടതാണ്. പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേർക്ക് 
അയയ്ക്കാവുന്ന മണിയോർഡറായി മാത്രമേ ദർഘാസ് വില 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

- ദർഘാസിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് പണ മായി 
ഒടുക്കാ വു ന്ന താണ്. പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ് മുതലായവ സ്വീകാര്യമല്ല . 200 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
തയ്യാറാക്കിയ സമ്മതപത്രം ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറവും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും 
പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20 - 1- 2016, 12 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 20 - 1- 2016 , 
3 മണി. 
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ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭി ക്കു വാൻ 50 
തപാൽ കൂലിയയായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
പേർക്ക് അയയ്ക്കാവുന്ന മണിയോർഡറുകളായി മാത്രമേ 
ദർഘാസ് വില സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

ദർഘാസിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് പണമായി 
63520DOJMOM . Gology 650W8, 206 , wloongo 
wwɔněğ 220vou mildboje. 200 -oog 22 33000108 
തയ്യാറാക്കിയ സമ്മതപത്രം ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറവും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും 
പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Intending tenderers may obtain the requisite tender 
form from Principal, Govt. Engineering College , Thrissur 
on cash remittance of 1,050 + postal charge . Tender 
forms are not transferable. The sale of tender forms will 
be closed on 27 - 1 - 2016 at 12 noon . Late tenders will not 
be accepted . Application for the tender form should be 
accompanied by cash remittance as per the price fixed for 
a form . 

Cost of tender forms should be remitted in cash or 
money order 1,050 + postal charge . Cheques, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of the 
forms nor will the forms be sent by VPP. 

Tenders should be accompanied by EMD of 1 % of 
the amount by DD drawn in favour of the Principal , Govt. 
Engineering College, Thrissur with an agreement in Kerala 
Stamp Paper worth ` 100 . Details can be had from the 
Govt. Engineering College Office . 


(2 ) 


No. D1/7590 /2015. 


18th December 2015 . 


No. P1/3715 /2015. 

28th December 2015 . 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of Oscillating Disc Rheometer with Computer 
Set for Polymer Technology Department for Government 
Polytechnic College , Kottayam at a total cost of 4, 25 ,000. 

Tender No. 05/2015 . 
E . M . D . — 1 % of the total estimate value. 
Cost of tender form : 

Original— 900 + VAT 5 % = 945 . 

Duplicate — 450 + VAT 5 % = 475. 
Date up to which tender form will be sold 
19 - 1 -2016 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
20 - 1 - 2016 , 12 Noon . 

Date and time of opening of tender — 20 - 1 - 2016 , 
3 p . m . 

Mode of remittance of the cost of tender form — In 
cash remittance in the college office or by Money Order. 
Those who want tender form by post should remit in 
additional amount of 50 for each tender as postal 
charge. 

An agreement in Kerala Stamp Paper worth 200 
is to accompany the tender. Tender forms can be had 
from Principal, Government Polytechnic College , Kottayam . 
More details can be obtained from the office on working 
time. 


Sealed tenders are invited for the supply of 
Equipments for Mechanical Engineering Department of 
Government Engineering College , Thrissur. 


Approximate Cost — 1,60 ,900 


Government Polytechnic College, 
Kottayam . 


(Sd .) 
Principal. 


Tenders should be superscribed as Tender 
No. D1/75 /2015 - 16 for the supply of equipments for 
Mechanical Engineering Department of this College and 
addressed to Principal, Government Engineering College , 
Thrissur, Kerala. The last date for the receipt of tender is 
29 -1-2016 at 2 p . m . The tenders be will be opened at 11 a. m . 
on 30 - 1 - 2016 in the presence of such tenderers or their 
authorized representatives who may be present at that 
time. 

Intending tenderers may obtain the requisite tender 
form from Principal, Govt. Engineering College , Thrissur 
on cash remittance of ` 420 + postal charge. Tender forms 
are not transferable . The sale of tender forms will be 
closed on 29- 1 -2016 at 12 noon . Late tenders will not be 
accepted . Application for the tender form should be 
accompanied by cash remittance as per the price fixed for 
a form . 

Cost of tender forms should be remitted in cash or 
money orderº 420 + postal charge. Cheques, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of the 
forms nor the forms will be sent by VPP. 

Tenders should be accompanied by EMD of 1 % of 
the amount by DD drawn in favour of the Principal, 
Govt. Engineering College , Thrissur with an agreement in 
Kerala Stamp Paper worth ` 100 . Details can be had from 
the Govt. Engineering College Office . 


SHORT TENDER NOTICES 


No. D3/7276 /2015 . 


18th December 2015. 


Sealed tenders are invited for the supply of 
Equipments for School of Architecture Department of 
Government Engineering College , Thrissur. 

Tenders should be superscribed as Tender No. 
D3/ 78 /2015 - 16 for the supply of equipments for School of 
Architecture Department of this College and addressed to 
Principal, Government Engineering College, Thrissur 
Kerala . The last date for the receipt of tender is 27 - 1 - 2016 at 
2 p . m . The tenders will be opened at 11 a .m . on 28 - 1- 2016 
in the presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 


Govt. Engineering College, 
Thrissur. 


( Sd .) 
Principal. 
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SHORT TENDER NOTICES 


Details of Items 


( 1) 
[No. 3/2015 -16 ] 


SI. 
No. 


Name of item with 

Specification 


Required 
Quantity 
(Nos.) 


4 


2 


Travelling Microscope 
The microscope consists of a heavy cast 
iron base fitted with three leveling screws 
with the top fitted with white hylem sheet 
for placing the object . It can travel horizo 
ntally 18cm & vertically 14cm with the 
help of slides. Microscope tube can be 
focused by rack & pinion with embeded 
stainless steel scale. Glass slab should be 
supplied. 
Polarimeter apparatus with all standard 
fittings and accessories 
Newtons rings apparatus with all standard 
fittings and accessories 
PH Meter PH range 0 - 14 with electrode & 
stand, millivolt range 0 -2000m VDC Display 
372 Digit, 7 segment bright LED , temp . 
compensation 0 - 100 oC : Electrode & stand 
glass combination type & suitable stand 
provided with unit . 
Conductivity meter Digital conductivity 
meter with facility for auto temperature 
compensation and with conductivity cell 


3 


3 


3 


No. C /1082/2015 . 

14th December 2015 . 
Tenders sealed with sealing wax are invited for the 
supply of Equipments for Electronics and Instrumentation 
Department of Government Polytechnic College , Koratty. 

Approximate Cost - ` 2,47,000 
EMD @ 1 % of the tendered value . 

Tender should be superscribed as Tender No . 
3 /2015- 16 for the supply of Equipments for Electronics and 
Instrumentation Department of this institution and 
addressed to the Principal, Government Polytechnic 
College , Koratty , Kerala . The last date for the receipt of 
tender is 25 -1 -2016 , 2 p .m . The tenders will be opened at 
3 p .m . on 25 - 1 - 2016 in the presence of such tenderers or 
their authorized representatives who may be present at 
that time. 

Intending tenderers may obtain the requisite tender 
forms from the Principal, Government Polytechnic College , 
Koratty on cash remittance of 525 the price fixed for 
requisite tender form . Duplicate forms if required will be 
issued at 263. Tender forms are not transferable. The 
sale of tender forms will be closed at 12 Noon on 
25 - 1 - 2016 . Cost of tender forms should be remitted either 
in cash or by Money Order. No other payments through 
Cheques, Postage Stamps, Postal Orders or Demand 
Drafts will be accepted towards the cost of tender forms. 
The forms will not be sent by Value Payable Post. 

The offer should be valid for a minimum period of 
six months from the date of opening the tenders. No 
advance payments will be given . Tenders without Earnest 
Money Deposit will not be accepted . 

The address from whom the tender forms are to be 
obtained and to whom the forms are to be sent 
The Principal, Government Polytechnic College , Koratty. 

Period within which goods should be delivered — Two 
months on receipt of the supply order. 

Rate should be quoted for delivery — Government 
Polytechnic College, Koratty, Thrissur. 

Make/brand name of the item should be quoted . 
Payment after verification / installation of the stores . 
Guaranteed period should be specified . 

Date upto which the rates are to be firm for 
acceptance — 6 months. 
Note : — Preliminary agreement as per clause 33 of General 

conditions of tender is to be executed on Kerala 
Stamp Paper worth 100 offers without the 

following documents will be rejected outright. 

Prescribed tender form (original) purchased from 
this office . 


3 


6 
7 


Glucometer 
ECG trainer Kit 


8 


EMG trainer Kit 


9 


Nebuliser 


( 2 ) 


[No. 4 /2015 - 16 ] 


No. C / 1078 / 2015. 


14th December 2015 . 


Tenders sealed with sealing wax are invited for the 
supply of Equipments for Electronics and Instrumentation 
Department of Government Polytechnic College, Koratty . 

Tender should be superscribed as Tender No . 
4 /2015 - 16 for the supply of Equipments for Process 
Control Lab of Electronics and Instrumentation Department 
of this institution and addressed to the Principal, 
Government Polytechnic College , Koratty , Kerala . The last 
date for the receipt of tender is 25 - 1 - 2016 , 2 p .m . The 
tenders will be opened at 3 p . m . on 25 - 1 -2016 in the 
presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 
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( 2) 


5 . 


Single output variable power supply 
specifications: 0 - 32V /2A with over load & 
short circuit protection . 
Function Generator 3MHz frequency range: 
0 .01Hz to 3MHz in 8 decade ranges . 
Output impedance : 50 ohms output wave 
forms: sinusodial, Triangle , Square , Ramp, 
Pulse , TTL (sync ) & DC outputs . Sine 
Disortion < 1 % square wave rise / fall time: 
< 75nsec. Duty cycle: 10 % to 90 % variable . 
Maximum out put voltage : 
(a ) into 50 ohms 10v p -p out put. 
(b ) open circit 20v p -p output. 
Amplitude indication : 3 digit seven segment 
display (Vp -p ) + 5 % . Attenuator: Two step 
attenuators of 20db & 40db . DC ofset: + 
10v + 5 % (DC + AC peak ) in open circuit. 
+ 5v + 5 % (DC + AC peak ) in 50 ohms. 
Digital multimeter specifications : true RMS 
hand held , 6000 count with bar graph basic 
DC voltage accuracy (.5 % + 2 counts ) 600v 
AC/DC , 40M ohm resistance, continuity, 
diode test. 


5 


( 3 ) 


Intending tenderers may obtain the requisite tender 
forms from the Principal, Government Polytechnic College, 
Koratty on cash remittance of 735 the price fixed for 
requisite tender form . Duplicate forms if required will be 
issued at 368. Tender forms are not transferable. The 
sale of tender forms will be closed at 12 Noon on 
25 -1 - 2016 , cost of tender forms should be remitted either in 
cash or by Money Order . No other payments through 
Cheques , Postage Stamps, Postal Orders or Demand 
Drafts will be accepted towards the cost of tender forms. 
The forms will not be sent by Value Payable Post . 

The offer should be valid for a minimum period of 
six months from the date of opening the tenders. No 
advance payments will be given . Tenders without Earnest 
Money Deposit will not be accepted . 

Approximate Cost - ` 3,20,000 . 
EMD @ 1 % of the tendered value . 

The address from whom the tender forms are to be 
obtained and to whom the forms are to be sent 
The Principal , Government Polytechnic College, Koratty. 

Period within which goods should be delivered — Two 
months on receipt of the supply order. 

Rate should be quoted for delivery - Government 
Polytechnic College, Koratty, Thrissur. 

Make/brand name of the item should be quoted . 
Payment after verification/ installation of the stores. 
Guaranteed period should be specified . 

Date upto which the rates are to be firm for 
acceptance — 6 months. 
Note : — Preliminary agreement as per clause 33 ofGeneral 

conditions of tender is to be executed on Kerala 
Stamp Paper worth . 100 offers without the 

following documents will be rejected outright. 
Prescribed tender form (original) purchased from this 
office . 

Details of Items 
Name of item with 

Required 
No. Specification 

Quantity 
(Nos .) 

(3) 
Control Valve Trainer 
1 To study the control of pneumatic control 

valve , Globe pneumatic control valve of 
quick opening , lenear, equal percentage 
characteristics. 
Pressure process station USB based data 
acquisition card , Windows 7 based general 
purpose data acquisition control software 
having the features like, menu driven real 
time on screen monitoring, off-line 
analysis , data logging , process trend plot, 
control software like on / off, proportional 
derivative and PID etc . piezo resistive 
type pressure transmitter metal pressure 
process tank air regulate electro pneumatic 
converter bourdon type pressure gauge . 


[No. 5 /2015 - 16 ] 

14th December 2015 . 


No . C / 1081/2015 . 


Tenders sealed with sealing wax are invited for the 
supply of Equipments for Electronics and Instrumentation 
Department of Government Polytechnic College, Koratty . 

Tender should be superscribed as Tender No. 
5 /2015 - 16 for the supply of Equipments for Industrial 
Instrumentation Lab of Electronics and Instrumentation 
Department of this institution and addressed to the 
Principal, Government Polytechnic College, Koratty, Kerala . 
The last date for the receipt of tender is 25 - 1 - 2016 , 
2 p .m . The tenders will be opened at 3 p .m . on 25 - 1 - 2016 
in the presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may obtain the requisite tender 
forms from the Principal, Government Polytechnic College , 
Koratty on cash remittance of 735 the price fixed for 
requisite tender form . Duplicate forms if required will be 
issued at 368 . Tender forms are not transferable . The 
sale of tender forms will be closed at 12 Noon on 
25 - 1 - 2016 , cost of tender forms should be remitted either in 
cash or by Money Order. No other payments through 
Cheques , Postage Stamps , Postal Orders or Demand 
Drafts will be accepted towards the cost of tender forms. 
The forms will not be sent by Value Payable Post. 

The offer should be valid for a minimum period of 
six months from the date of opening the tenders . No 
advance payments will be given . Tenders without Earnest 
Money Deposit will not be accepted . 
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(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


Strain measurement trainer module : This 
trainer consists of cantilever jig and strain 
gauge bonded on the cantiliver, a signal 
conditioner for the strain guage, instru 
mentation power supply, 3 /2 digit digital 
indicator display the strain . 
Displacement measurement trainer using 
LVDT: It consists of a LVDT sensor, signal 
conditioner and a digital indicator to 
display the displacement cantiliver jig 
with micrometer. LVDT sensor with micro 
meter (Range : 0 -25mm ) signal conditioner 
for LVDT displacement calibrated range 
for + 10mm output voltage : 0 -5v Built in 
instrumentation power supply A 31/2 
digit digital indicator to display the 
displacement 
Thermo couple module specifications: 
J, K , T type termo couples as a Temp. 
sensor 
Hall Effect Transducer : Hall effect voltage 
sensor of Range (0 -230 )v A C provided . 
Signal conditioner for above sensor. 
Output voltage range: (0 - 5v ) one Analog 
meter provided to indicate the input 
voltage . Auto transformer provided to 
vary the input voltage Hall effect voltage 
sensor of range (0 -5 ) Amps. One analog 
meter provided to indicate the input 
current. Source for varying input voltage 
and current of each transducer . 
Thermister module specifications: One 
negative Temp. co . efficient type 
thermister sensor signal conditioner for 
thermister 
RTD characteristics trainer Module 
AD 590, 1 C temperature sensor module 


SI. 


Approximate Cost — 3,01,000 . 

The address from whom the tender forms are to be 
obtained and to whom the forms are to be sent — The 
Principal, Government Polytechnic College, Koratty . 

Period within which goods should be delivered — Two 
months on receipt of the supply order. 

Rate should be quoted for delivery - Government 
Polytechnic College, Koratty , Thrissur. 

Make/ Brand name of the item should be quoted . 
Payment after verification /installation of the stores. 
Guaranteed period should be specified . 

Date upto which the rates are to be firm for 
acceptance — 6 months. 
Note : — Preliminary agreement as per clause 33 of General 

conditions of tender is to be executed on Kerala 
Stamp Paper worth 100 offers without the 

following documents will be rejected outright. 

Prescribed tender form ( original) purchased from this 
office . 
EMD @ 1 % of the tendered value . 

Details of Items 
Name of Item with 

Required 
Specification 

Quantity 

(Nos.) 
- (2 ) 

(3) 
1 Vibration measurement trainer 

kit: This trainer system consists of 
vibration /acceleration sensor of piezo 
electric type, signal conditioner, regulated 
power supply , 3 /2 digit digital indicator 
etc . provided to study the characteristics 
of piezo electric sensor. Vibration sensor 
of piezo electric type mounted in the 
base plate to sense the vibration of the 
material. An excitation source of 4khz 
and peak to peak voltage of 2v for 
vibration sensor, precision rectifier circuit 
for above sensor, signal condition of 
(0 - 10) VDC 
Dead weight Tester : It consists of dead 
weight tester, preasure gauges , Dead 
weights Tools box etc . Provided to calibrate 

the preasure guage . 
3 Redwood viscometer: It determines the 

viscocity of oil as a time of flow in 
seconds through redwood viscometer. 
The instrument comprises of stove hammer 
finished shields, stainless steel bath with 
electrical heating arrangements, suitable 
to operate on , 220 volts A C mains with 
tap , silver plated oil cup with precision 
stainless steel jet, cup cover, ball valve , 
thermoneter clip , stirrer and MS Sheet 
stand with leveling screws. 


No. 


(1) 


3 


9 
10 


3 
2 


[No. 6 /2015 - 16 ] 


No. C / 1080/2015 . 


16th December 2015 . 


2 


Tenders sealed with sealing wax , are invited for the 
supply of Equipments for Electronics and Instrumentation 
Department of Government Polytechnic College , Koratty . 

Tender should be superscribed as Tender 
No. 6 /2015 - 16 for the supply of Equipments for PLC Lab of 
Electronics and Instrumentation Department of this 
Institution and addressed to the Principal, Government 
Polytechnic College , Koratty, Kerala . The last date for the 
receipt of tender is , 29 - 1 -2016 , 2 p. m . The tenders will be 
opened at 3 p .m . on 29 - 1 - 2016 in the presence of such 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. 
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( 1) 


(2) 


(3) 


3 


PL 


3 


PLC Module lift control system Specifi 
cation : PLC real time application trainer 
( lift control system ). This trainer consists 
of 3 floors lifts with a lead screw mechanism 
and LEDs and componnents 


1 


PLC Module Star Delta Starter Specifications: 
PLC real time application trainer (Star 
Delta starter) functioning of star delta 
operation using relays 


PLC Module DOL Starter Specification : 
PLC real time application trainer DOL 
starter MCB contractor is provided to 
3 phase supply RYB phase voltage are 
detected by voltage transformer 


PLC Module Conveyor Control System 
Specifications: PLC real time application 
trainer PLC real time application trainer 
conveyor control 


7 


3 


Intending tenderers may obtain the requisite tender 
forms from the Principal, Government Polytechnic College , 
Koratty on cash remittance of 1,050 the price fixed for 
requisite tender form . Duplicate forms if required will be 
issued at 525 tender forms are not transferable . The 
sale of tender forms will be closed at 12 Noon on 
29 - 1 - 2016 Cost of tender forms should be remitted either 
in Cash or by Money order. No other payments through 
Cheques, Postage Stamps, Postal Orders or Demand 
Drafts will be accepted towards the cost of tender forms. 
The forms will not be sent by Value Payable Post. 

The offer should be valid for a minimum period of 
six months from the date of opening the tenders . No 
advance payments will be given . Tenders without Earnest 
Money Deposit will not be accepted . 

Approximate Cost - 4 ,99,000 . 

The address from whom the tender forms are to be 
obtained and to whom the forms are to be sent — The 
Principal, Government Polytechnic College, Koratty . 

Period within which goods should be delivered — Two 
months on receipt of the supply order . 

Rate should be quoted for delivery — Government 
Polytechnic College, Koratty, Thrissur. 

Make /Brand name of the item should be quoted . 
Payment after verification /installation of the stores. 
Guaranteed period should be specified . 

Date upto which the rates are to be firm for 
acceptance — 6 months. 
Note : — Preliminary agreement as per clause 33 of General 

conditions of tender is to be executed on Kerala 
Stamp Paper worth 100 offers without the 

following documents will be rejected outright. 

Prescribed tender form (original ) purchased from this 
office . 
EMD @ 1 % of the tendered value . 

Details of Items 
Name of item with 

Required 
No. Specification 

Quantity 

(Nos.) 
(1) 

(2) 
Programmable logic control kit : Specifi- 3 
cations trainer consists of PLC , 
Demonstration pannel, Windows based 
programming ladder software , Programming 

of PLC , 4 relay o /ps for output interface 
2 PLC Module Density based Traffic Light 

control system Specification : PLC real 
time application trainer (Density based 
traffic light control) trainer consists of a 
traffic light system 


Programmable Logic Controller trainer with 
demonstrator specification : Consists of 
special features such as A /D , D /S and man 
machine interfce (MMI) 


3 


PLC Module Level Control System Specifi 
cations: PLC real time application trainer 
(Level control system ) consists of a process 
tank fitted with a two level sensors, resvoir 
tank with miniature pump to establish on / 
off control of a water tank 


3 


PLC Module Temperature Control system 
specifications : PLC real time application 
trainer (temperature controller ) it consists 
of all necessary components to establish 
a closed loop speed control 


(3) 


PLC Module Bottle Filling System specifi 
cation : PLC real time application trainer it 
consists of all necessary components to 
study the concept of bottle filling system 
stepper motor control rotory mechanism , 
solenoid valve, tank , proximity sensor 
and optical sensor should be provided 
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Details of Items 


[No. 7/2015 - 16 ] 


SI. 


No. C /1083/2015 . 


16th December 2015 . 


No. 


Name of items with 

Required 
Specification 

Quantity 

(Nos .) 
Labview Software for control of instrumen - 1 
tation system with Data acquisition card 
5 users 


PLC based Instrumentation Demonstration 
System Logical arrangements of various 
solenoid valves, silinders-double end and 
single end , proximity switches, output 
indications, metal frames seating arrange 
ment for valves and connectors and tubing 
(replaceable, with reconnecting facility by 
copper tube, with all accessories inter 
facing facility with PLC ) PLC is provided 
to control all action 


Govt. Polytechnic College, 
Koratty . 


(Sd.) 
Principal. 


Vocational Higher Secondary Education 

Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Tenders sealed with sealing wax are invited for the 
supply of Equipments for Electronics and Instrumentation 
Department of Government Polytechnic College, Koratty . 

Tender should be superscribed as Tender 
No. 7 /2015 - 16 for the supply of Equipments for Advanced 
Process Control Lab of Electronics and Instrumentation 
Department of this Institution and addressed to the 
Principal, Government Polytechnic College, Koratty , Kerala . 
The last date for the receipt of tender is 29 - 1 - 2016 , 2 p .m . 
The tenders will be opened at 3 p .m . on 29 - 1- 2016 in the 
presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may obtain the requisite tender 
forms from the Principal , Government Polytechnic College, 
Koratty on cash remittance of 840 the price fixed for 
requisite tender form . Duplicate forms if required will be 
issued at " 420 . Tender forms are not transferable . The 
sale of tender forms will be closed at 12 Noon on 
29 - 1- 2016 . Cost of tender forms should be remitted either 
in cash or by money order. No other payments through 
Cheques, Postage Stamps , Postal Orders or Demand 
Drafts will be accepted towards the cost of tender forms. 
The forms will not be sent by value payable post. 

The offer should be valid for a minimum period of 
six months from the date of opening the tenders. No 
advance payments will be given . Tenders without Earnest 
Money Deposit will not be accepted . 

The address from whom the tender forms are to be 
obtained and to whom the forms are to be sent — The 
Principal, Government Polytechnic College, Koratty . 

Period within which goods should be delivered — Two 
months on receipt of the supply order . 

Rate should be quoted for delivery - Government 
Polytechnic College , Koratty, Thrissur. 

Make/brand name of the item should be quoted . 
Payment after verification / installation of the stores . 
Guaranteed period should be specified . 

Date upto which the rates are to be firm for 
acceptance — 6 months. 
Note : — Preliminary agreement as per clause 33 of general 

conditions of tender is to be executed on Kerala 
Stamp Paper worth 100 offers without the 

following documents will be rejected outright. 
Prescribed tender form ( original) purchased from this 
office. 


MMO on . 29 Sm .4 /3687 /2015 . 


2015 Winomuố 23. 


തൊഴിലധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസ 
വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള പരീക്ഷാ വിഭാഗത്തിനാവശ്യമായ 
കമ്പ്യൂട്ടർ പേപ്പർ സർട്ടിഫിക്കറ്റും (രണ്ടാം വർഷം), ട്രേഡ് 
സർട്ടി ഫിക്കറ്റും ലഭ്യ മാ ക്കു ന്ന തി ലേ ക്കായി പ്രമുഖ 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ആകൃതി, സുരക്ഷിതത്വം, 
വലിപ്പം തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തൊഴിലധിഷ്ഠിത 
ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്. 


BIOSOOO OD 


4,00 ,000 . 


M100110110 1 % . 


Bôrelom oner 800 + Qoo . 

ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന തും സ്വീക രി ക്കു ന്ന തു മായ 
01001030 m2010- 11 -2- 2016 , 11 am . 

BÖRJOn Məm m00100 m2010 - 11- 2- 2016, 
3 oom . 


ദർഘാസുകൾ ലഭി ക്കേണ്ട വിലാസം - ഡയറക്ടർ , 
തൊഴിലധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, 
ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ബിൽ ഡിം ഗ് , ശാന്തി നഗർ, 
തിരുവനന്തപുരം. 


EMD @ 1 % of the tendered value. 
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19th Jan . 2016 ] 


STORES PURCHASE 


166 


Designation and Address of officer to whom the 
tender is to be addressed — Director, Vocational Higher 
Secondary Education , Housing Board Building 
Santhi Nagar, TVPM . 


No. Vx.4 /3687 /15 . 

23rd December 2015. 
Sealed tenders are invited from reputed and 
renowned firms for the supply of sheet computer paper 
with pre printed format of Certificates (Second year ) and 
Trade Certificates needed for the Examination Wing of 
the Department of Vocational Higher Secondary 
Education , Kerala as detailed below . 

Approximate Cost — 4,00 ,000 . 
EMD1% . 


Tender documents and other details can be had from 
Director of Vocational Higher Secondary Education , 
Housing Board Building , Santhinagar, 
Thiruvananthapuram . 


Cost of tender — 800 + VAT. 

Last date and time of sale of tender — 11 -2 -2016 , 
11 a.m . 

Date and time of opening of tender 
11- 2 -2016 , 3 p . m . 


Directorate of 
Vocational Higher 
Secondary Education , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Director 
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